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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 803 

3 Σεπτεμβρίου 1996 


ΥΠΟΥΡΓΙ ΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αθίθ.ΔΥ13β/θΐΚ· 61257 

Καθιέρωση νυκτερινής εργασίας ως και παρόμοιας κατά 
τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1505/84 και του 
άρθρου 7 του Ν. 1810/88. 

3. Την απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αριθμ. 2145/24.1.96. 

4. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. 

5. Το γεγονός της ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ., 
Τομέα Υγείας, το ύψος των οποίων δεν δύναται να προσ- 
διορσθεί, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση νυκτερινής εργασίας ως και 
παρόμοιας κατά τις Κυριακές και σύμφωνα με Νόμο εξαι¬ 
ρέσιμες ημέρες του Δ/κού, Παραίατρικού, Τεχνικού, βοη¬ 
θητικού, Νοσηλευτικού και λοιπού μονίμου και ιδιωτικού 
δικαίου προσ/κού των πιο κάτω Ν.Π.Δ.Δ., Τομέα Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και για το χρονικό 
διάστημα από 1.1.96 έως 31.12.96 για την ομαλή και α¬ 
πρόσιτη λειτουργία τους σε 24ωρο: 


Α/Α Νοσηλευτικό Ίδρυμα Εργασία κατά τις Εργασία 

Κυριακές & κατά το 

Νόμο εξαιρέσιμες ημέρ. Νυκτερινή 


π Γ Ν ΑΘΗΝΩΝ "ΕΥΑΠΈΛΙΣΜΟΣ' 


Νοσηλεσπκό προσ/κό 

600 

500 

ΖΥκό » 

90 

20 

Παράίστρικό » 

80 

25 

Βοηθητικό » 

200 

100 

Τεχνικό » 

80 

30 

Γενικό Νοα Παίδων Πεντέλπζ 

Νοσηλειπικό προσ/κό 

115 

80 

Τεχνικό » 

10 

10 


Παράίστρικό » 

8 

8 

Τηλεφωνητές - κλητήρες 

7 

8 

Καθαρίστριες 

15 

15 

Προσ/κό Εστίασης 

20 

7 

Δ/κό Πρσ/κό 

15 

5 

Π.Γ. Ανπκαοκινικό Νοσ. Αθηνών'ΆΓ. ΣΑΒΒΑΣΊ 


Δ^κό προσ/κό 

30 

12 

Παράίστρικό προσ/κό 

25 

10 

Τεχνικό « 

25 

12 

Βοη[Γθητικό » 

100 

30 

Νοσηλειπικό » 

120 

70 

Πεαιω. Γεν. Νοσ. "Ασκληπιείο Βούλας" 


Νοσηλειπικό προσ/κό 

280 

80 

Δ/κό » 

16 

4 

Παράίστρικό » 

25 

8 

Τεχνικόπρσ/κό-οδηγοί 

35 

10 

Μάγειροι - Βοηθ. μαγείρων 



Τραπεζοκόμοι 

90 

1 

Τηλεφωνητές 

7 

3 

Προσ/κό ασφάλειας 

6 

3 

Καθαριστές-στριες 

70 

5 

Εργάτες 

8 

2 

Θυρωροί-Φύλακες 

13 

5 

Λοιπό βοηθ. προσ/κό 

5 


1 

1 

1 



Δάφορο προσ/κό 

6 

2 

Ψι ΓνκτΓπικό Νοσ. Αττικής "ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ" 


Δ/κό προσ/κό 

30 

- 

Οδηγοί αιπ/των 

6 

— 

Θυρωροί - Φυλ. - Νυχτοφύλακες 5 

4 

Μάγειροι 

5 

— 

Λαντζέρηδες 

2 

— 

Εργάτες - βοηθ. τεχνιτών 

10 

— 

Τεχνικοί 

10 

3 

Τραπεζοκόμες - Καθαρίστριες 

40 

— 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

170 

100 

Πγ.οι[ο. Γεν. Νοσ. Αθηνών"ΣΩΤΉΡΙΑ" 


Νοσηλευπκόπροσ/κό 

300 

120 

Τεχνικό προσ/κό - κηπουροί 

22 

6 
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Παραϊατρικό προσ/κό 

48 

24 

Δ/<ό προσ/κό _ 

15 

7 

Προσ/κό Εστίασης 

53 

- 

Προσ/κό Καθαριότητας 

84 

10 

Εργάτες 

11 

- 

Τηλεφωνητές 

5 

4 

Μάγειροι 

10 

- 

Βοηθ/κό προσ/κό(Κλητ.-θυρ.) 

18 

12 


7. Νοσ.Αφροδίσιων Δεουατ.Νόσων Αθηνα^ 


"ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΓΓΡΟΣ" 



Νοσηλευτικό προσ/κό 

30 

12 

Τεχνικό προσ/κό 

7 

- 

Βοηθητικό και λοιπό προσ/κό 

22 

2 

Δ/κό προσ/κό 

6 



8. ΠεοιΦ.Γεν.Νοσ.Αθηνών'Ίτπτοκράτειο** 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

350 

150 

Δ/κό προσ/κό 

40 

16 

Παραιατρικό προσ/κό 

60 

35 

Βοηθητικό προσ/κό 

250 

60 

Τεχνικό προσ/κό 

25 

12 


9. Νου.Γεν.Νοσ.Αθ. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" 


Νο·οηλευτικό προσ/κό 

290 

95 

Παραιατρικό προσ/κό 

55 

20 

Τεχνικό προσ/κό 

25 

6 

Δ/κό προσ/κό 

20 

5 

Βοηθ/κό προσ/κό 

120 

12 
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10. Ε.Κ.Α.Β. 

Κεντοιιοί Ύττηρεσΐα-ΐη Περιφέρεια 

ΔΕ ΙΙΛηρ:ι)ΐιάτων ασθευοφ.-Οδηγών Νοσ/υων 

και Βοηθών ασθ/ρων 589 

ΔΕ Οδηγών-συνοδηγών απεστΐΟι^^^^νί^ί Τον' 18 

ΔΕ Τηλεφωνητών 40 

ΤΕ Ραδιοτηλεφωνητών · 1 

ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων 64 


ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών,Εσωτ.Ηλεκτρ/κών εγκατ. 


Τεχνικου Μηχ/των,Λιπαντών,Ηλεκτρο λόγων, 

Βαφέων, Φανοποιών αυτ/των, αποθηκαρίου 22 
ΔΕ Τεχνικού απεσπασυένου ΙΚΑ 1 
ΪΕ Καθαριότητας,κλητήρων,πλυντών,εργατών 12 
ΤΕ Νοσηλευτριών 7 
ΔΕ Τεχνικού Κ.Υ. και παραρτήματα 7 



ΙΟβ. ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ, 3η Περιφέρεια 

ΔΕ Οδηγών ασθ/ρων Μεταφορέων ασθενών 63 

ΔΕ ” " " απεσπα^λΔ^ν© 

1 


από το ΙΚΑ 
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ΔΕ Τηλεφωυητών-Ραδιοτηλεγραφητών 
ΔΕ,ΤΕ Τεχνολ.Εφοφίΐογώυ-Τεχνκού 
ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ Δ/<ού-Λογ/<ού <αι Δ/σης Νοσ. 


9 

3 

7 


9 

3 

7 


ΙΟγ. ΕΚΑΒ Ηοα<λείου, 4η Περιφέρεια 
ΔΕ Πληρωμάτων ασθ/ραιυ 
ΔΕ Τεχνκώυ οχημάτων 
ΔΕ Τραυματιοφορέων-Οδηγών-Νοσ/ων 
απεοτττασμένϋϋν από ΙΚΑ <αι το 'ΈΕΓίΙΖΕΛΕΙΟ" 
ΤΕ Τεχνολογικτών Εφαρμογών 
ΔΕ Τηλεφωνητών 


40 40 

3 3 


13 

1 

1 


13 

1 

1 


ΙΟδ. ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ, 5π Περιφέρεια 

ΔΕ Πληρωμάτων ασθ/των 63 63 
ΤΕ Ραδιοτ.-ασυρμ. και ΔΕ Τηλεφωνητών 2 2 
ΔΕ Μπχανοτεχνχτών-Ηλεκτροτεχνιτών Εργοδηγών 4 4 
ΠΕ & ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 3 3 
ΔΕ -ΤΕ Δ/σης Νοσ. 4 4 


10ε. ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,Τη Περιφέρεια 

ΔΕ Οδηγών ασθ/ρων-μεταφορέων ασθενών 23 23 

ΔΕ Οδηγώιν ασθ/ρων μεταφ.ασθ.απεσπασμένων 

από το Π.Γ.Ν. Ιαχχννίνων 10 10 

ΤΕ Δ/κού Λογ/κού 1 1 

1Οστ. ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, 8η ΠεοιΦεοεια 
ΔΕ Πληρωμάτων ασθεν. 

ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 

ΙΟζ. ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 


25 25 

1 1 


ΔΕ Πληρ,ασθ/ρων 


16 


16 
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11. Νου.Γεν.Νοσ.Αθπνώυ'ΊΙΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

47 

12 

Δ/κό " 

8 

2 

Βοηθ.Ιατρ.Εργαστηρ ίων 

4 

2 

Κειριστές-Ευφανιστές 

2 

1 

Τεχνικό προσ/κό 

6 

2 

Θυριυρο ί-τη λεφωνητές 

5 

2 

Προσ/κό καθαριότητας 

.3 

.1 

Προσ/κό εστίασης 

16 

• 

Εργάτες 

2 

1 

Νου.Γεν.Νοσ.Δυτικής Αττικής 

Δ/κό προσ/κό 

20 


Νοσηλ/κό προσ/κό 

65 

.. 

Βοηθ.προσ.Νοσ.Υπηρ. 

9 

3 

Τεχνικό προσ. 

22 

22 , 

Οδηγοί 

3 

3 

Παραι’ατρικό προσ/κό 

20 

20 

Βοηθητικό προσ/κό 

19 

19 


13. Π.Γ.Ν.Παίδων Αθηνών"Π.&Α.ΚΥΡΙΑΚΟΥ” 


Νοσηλευτικό προσ/κό 205 

Παραιατρικό " 24 

Βοηθητικό " 24 

Διαιτολόγοι 2 

Διοικητικοί 9 

Φυσικοθεραπευτές 1 

Προσ/κό Εστίασης 30 

" Καθαριότητας 36 

29 


50 

•6 

7 

2 

1 

3 

5 


Τεχνικό προσ/κό 
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14· ΠαιδοιΐΛ;γΐατΡΐ<5 Νοσ.Ατττ,ΐοης 

Νοσηλευτι<ό προσ/κό 100 

Οδηγοί 5 

Θερυαστ^ς 2 

Ηλεκτρολόγοί 2 

Υδραυλικός 1 

Τεχνολόγος 1 

Προσ/κό ασφαλείας 1 

Καθαριστές-στριες 27 

Φυλακες-Νυκτ.-Θυρωροί-Κλητηρες 4 

Τραπεζοκόυες ' 23 

Μίγειροι 6 

Βοηθοί μαγείρων 3 

Πλύντες μαγ.-σκευών 5 

Μεταφορείς τροφίμων 2 

Εργάτες 1 

Βοηθοί παιδαγωγοί 4 

\ 

Δ/κό προσ/κό 1 

15. ΠεοιΦ.Γεν.Νοσ.Αττικής”ΣΙΣΜΑΝ0ΓΛΕΙΟ” 

Νοσηλευτικό Προσ/κό 150 

Παραϊατρικό προσ/κό 30 

Δ/κό προσ/κό 10 

Προσ/κό Εστίασης 40 

" Καθαριότητας 27 

Τηλεφωνητές 2 

Εοηθ/κό Προσ/κό 27 

15.α. κέντρο Ύνείας Νέαο Μάκοης 

Νοσηλευτικό Προσ/κό 13 

Δ/κό Προσ/κό 4 


23 

2 

1 

1 

1 

2 


50 

15 

5 

8 

5 

4 

5 


13 

4 
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15.β.Κέντοο Υγείας Σττάτίυυ 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

11 

Δ/κό ττροσ/κό 

3 


16. Μαιευτικό Γυναΐ^ολογκό Κέντρο 


Αθήνας’ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" 



Δ/κό προσ/κό 

15 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

170 


Βοηθητικό προσ/κό 

35 


Τεχνικό και λοιπό προσ/κό 

20 


Ιΐαραιατρικό προσ/κό 

20 


17. ΟΦθαλυιατρείο Αθηνών 



Δ/κό Προσ/κό 

4 


Τεχνικό προσ/κό 

3 


Τηλεφωνητές 

2 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

25 


Βοηθητικό προσ/κό 

4 


Προσ/κό εστίασης 

9 


" καθαριότητας 

4 


18.Γενικό ΟγκολοΎικό Νοσ.ΚηΦισιάς'ΆΓΙΟΙ 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" 


Ε'Γίστηιιονικό προσ/κό 

8 


Νοστιλευτικό προσ/κό 

200 


Δ/κη υπηρεσία 

120 


19. Νοσ.Παίδων Αθηνών"ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” 



Νοσηλευτικό προσ/κό 


710 

Δ/κό προσ/κό 


40 

Παραιατρικό προσ/κό 


18 

Εργατοτεχνικό και λοιπό προσ/κό 


230 


11 

3 


5 

60 

8 

5 

10 


2 

1 

10 

2 

1 


100 

40 


120 

4 

10 

35 
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20. Νου.Γεν,Νοσ.Ν.Ιωνίας**;^ΓΙΑ ΟΛΓΑ** 
Νοσηλευτι<ό προσ/κ:ό 
Δ/<ό τΓροσ/<ό-Τηλεφωνητές 
Παραιατρικό ττροσ/κό 
Τεχνικό ττροσ/κό 
Οδηγοί 

Βοηθητικό προσ/κό 

2Γ/ι<[: Κ.Υ. Καπανδοιτίου 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
Χειριστές Ειιφανιστές 
Βοηθητικό προσ/κό 
Οδηγός 

Παρασκευαστές 

Συντηρητής 

Καθαριστές 

Μαίες 

21. Π.Γ.Ν. Αθηνών "Γ.Γεννηυατάς" 
Προσ/κό Ι.Σ.Ε. 

Φυσικοθεραπευτές ΤΕ ΜΕΘ 
Παρασκυαστές ΤΕ και ΔΕ 
Ε^Φανιστές Χειριστές ΤΕ,ΔΕ Χειρ 
Προσ/κό Τεχνικής Υπηρεσίας 
Τηλεφωνητές 

Καθαριστές,Εργάτες.Θυρωροί,Οδηγ 
ΥΕ Ποοσ.Πλυντηρίων 
Προσ/κό ΜαγειρείοΛ) 

Τραπεζοκόιιοι ΥΕ 


140 60 

14 4 

12 6 

12 6 

6 2 

81 15 

3 1 

4 

2 1 ·' 

2 2 

1 1 

2 1 

1 1 

3 1 

2 2 

6 2 

1 

32 6 

Ιατρ.Συσκευών 30 7 

17 3 

5 1 

ανε λκ. 76 13 

13 

15 

50 1 
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Αποστε 1 ρωτ ές -< λτ. βαν. -αϊτό λυνιαντές 

5 

Μ» 

Οδηγοί αυτ/των 

5 

— 

Προσ/<ό ασφαλείας 

6 

1 

Επόπτης Δηρ. Υγείας 

1 

— 

Νοσηλευτκό ιτροσ/<ό 

400 

100 

21Λ^ΤΙοοσ/<ό των Κέντρων Υγείας 

Οδηγοί αυτ/των 

2 

— 

Φύλακες ΥΕ 

6 

3 

Καθαρίστριες ΥΕ 

3 

— 

Τραπεζοκόρες ΥΕ 

3 


22- π.Γ.Ν. Πειοαιά "ΤΖΑΝΕΙΟ" 




Νοσηλευτικό προσ/κό 

300 

280 

Παραϊατρικό προσ/κό 

60 

40 

Τεχνικό προσ/κό 

50 

30 

Προσ/κό ασφαλείας 

3 

3 

Δ/κό προσ/κό 

80 

80 

Βοηθητικό προσ/κό 

170 

100 

Βοηθοί φαρρακείων 

8 

8 

226^- Κέντρο Υγείας Αίγινας 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

4 


Λοιπό προσ/κό 

6 


22^. Κέντοο Υγείας Γαλατά 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

3 

2 

Λοιπό προσ/κό 

4 

3 
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23- Ϋυγιατοχ<6 Νοσ.Αττικής 
Νοσηλευτκό προσ/<5 
Δ/<ό προσ/<ό 
Τεχυικτό ττροσ/κτό 
Βοηθ.προσ/κό 
Μάγειροι 
Τηλεφωνητές 
Παρασκευαστές 
Οδηγοί 

Εμφανιστές-χειριστές 


450 

7 

6 

163 

11 

3 

3 

14 

3 


160 

12 

2 

5 

1 

12 

2 

12 


24. Π.Γ.Ν. Αθηνών "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" 

Μαίες 

Αδελφές Νοσ/ιιες 
Πρακτικές Νοσ/μες 
Βοηθοί Θαλάμου 
Νοσ/μοι 

Τραυματιοφορείς 

Βρεφοκόμες 

Δ/κοί 

Θυρωροί 

Παραιατρικό ττροσ/κό 

Οδηγοί ανελκυστήρων 

Τηλεφωνητές 

Επόπτες ασφαλείας 

Επόπτης Δημ.Τάξης & καθαριότητας 

Τραπεζοκόμες 

Καθαρίστριες 

Εργάτες 

1 

Θερμαστές 


140 

75 

70 

35 

6 

6 

1 


70 

25 

50 

4 

4 

1 


δ 

7 

6 

3 

4 
2 


8 

7 

6 

3 

4 
2 


1 


1 


33 33 


41 41 

2 2 


3 


3 
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Υδραυλκοι 

2 

2 

Ηλε<τρολόγο/ 

3 

3 

Τεχνίτης Αερίων 

1 

1 

Μάγειροι 

4 

4 

Βοηθοί μαγείρων 

2 

2 

Δ/κ:ό προσ.ατΓοθ.τροφίμων 

2 

2 

1 

Ηλεκτροτεχνίτη ί 

1 

1 

25. Π.Γ.Ν.ΑΘηνων"ΛΑΪΚΟ» 

■ 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

200 

80 

Δ/κό προσ/κό 

20 

7 

Παροιατρικό προσ/κό 

18 

10 

Βοηθητικό προσ/κό 

100 

30 

Τεχνικό προσ/κό 

25 

12 

26. Ν.Γ.Ν. Πατησίων 

Δ/κό προσ/κό 

2 

- 

Τηλεφίϋνητές 

2 

- 

Τεχνικό προσ/κό 

2 

1 

Φυσικοθεραπευτές 

1 

- 

Παραιατρικό προσ/κό 

5 

5 

Παρασκευάστριες 

2 

- 

Βοηθητικό προσ/κό 

25 

1 

Γραφείο Ιματισμού 

2 

- 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

46 

14 

27.Νου.Γεν.Νοσ.Μελισσίων”Α.Φλεμιγκ'' 

ΠΕ Διαιτολόγων 

1 

— 

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίων 

1 

— 

ΔΕ Μαγείρων 

3 

- 
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ΥΕ Βοηθών μαγείρων 

2 

- 

ΪΕ πλυντών σκευών 

2 

- 

ΪΕ Αποθηκαρίαιν 

1 

- 

ΙΕ Τραπεζοκόμων 

25 

- 

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου 

3 

- 

Ράπχ^ες 

5 

- 

Γ 

Ηλεκτρολόγοι 

6 

3 

Υδραυλικοί 

4 

1 

Τηλεφωνητές 

9 

3 

Οδηγοί 

4 

1 

Καθαριστές-στριες 

36 

1 

Φύλακες 

8 

3 

Εργάτες 

3 

- 

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Δ/κοί-Δακτυλογράφ»! 

2 

2 

ΤΕ-ΔΕ Χειριστές Εμφανιστές 

ΤΟ 

5 

ΤΕ-ΔΕ Παρασκευαστές ■ 

12 

5 

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Νοσηλευτικό 

250 

250 

ΔΕ Νοσ/μων-Τραυματιοφ. 

12 

12 

ΥΕ Βοηθ.Υγιεινομ.προσ^εταφ.ασθ^ 

31 

31 

ΥΕ Βοηθ.Ιγιειν.προσ^οφι.θαλάμου/ 

56 

56 

.Π.Γ.Ν.Αντικαοκινικό Νοσ.Πειοιαά "ΜΕΤΑΞΑ" 



Νοσηλευτικό προσ/κό 

115 

65 

Παρασκευαστές 

7 

2 

Χειριστές εμφανιστές 

5 

3 

Δ/κό ΑΟγ/κό 

14 

2 

Τραπεζοκόμες 

24 

- 

Μάγειροι 

5 

- 

Δακτυλογράφοι 

1 

1 

Τη λε φωνή τές-τρ ι ε ς 

5 

3 
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Φυσκοί 2 
Προσ/κό Κ/Υ 5 
,Μηχανκοί-Ηλεκτρολόγοι 1 
Διαιτολόγοι 2 
Φυσκοθεραπευτές 1 

< I 

Κοινωυκί^ ΛειτουρΎβ« 1 
Τεχνολόγων» Τροφίμων 1 
Οδηγοί αυτ/των 2 
Κόπτ ρ ι ες-ράττιρ ι ε ς 

Τεχνικό προσ/κό 16 
Κλιβανιστές-απολυμαντές 1 
Κλητήρες 1 
Βοηθοί φαρμακείου 2 
Τεχνολόγων Εφαρμογών 1 
Θυρωροί 3 
Συνοδοί ανελκυστήρων 1 
Βοηθοί αποθηκαρίων 1 
Ταξινόμοι ιματισμού 1 
Καθαριστές-στριες 10 
Πλύντες-ντριες 3 
Πρεσσαδόροι-σιδερωτές 2 
Βοηθοί μαγείρων 5 
Βοηθ.προσ.μάγειρείων 6 
Φυλακες-Νυχτοφ. 2 
Εργάτες γεν. καθηκόντων 1 
Εργάτες μεταφορείς 2 

29. Π.Γ.Νοσ.Αττικής ”ΚΑΤ» 

Βοηθοί φαρμακείου 3 
Χειριστές εμφανιστες 16 
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Προσ/<ό Η/Υ 

3 

1 

Αποθηκάριοι <αι βοηθ. ο·-/ 

3 

2 

Μάγειροι <αι βοηθοί 

9' 

9 

9 

Τηλεφ- ΑσυρραΤι Ι> 

7 

3 

Παρασκ:,- Τεχνο λόγο ι 

33 

33 

Ε^3γοδ .Ηλε^^τρ. 


8 

Οδηγοί αυτ/τωυ 

1 

5 

Υδραυλικοί 

. 13 

12 

Κλιβαυιστές 

4 

5 

θερμαστές 

4 

4 

Ψ 

Οικοδόμοι 

6 


ψυκτικοί 

2 

- 

Μηχανοτεχνίτες 

3 

- 

Ελαιοχρωματιστές 

3 

- 

Ξυλουργοί 

3 

- 

Κοίττρ ι ών-ρατττρ ι ών 

3, 

- 

Προσ/κό ασφαλείας 

7 

Λ 

7 

* 

Θυρωρό ί "Κλητήρες 

12 

12 

Καθαριστές-εργάτες 

41 

41 

Πλυντρ ι ών-σι δερωτών 

4 

8 

Τραπεζοκόμες 

50 

50 

Λαντζέρηδες 

4 

4 

Δ/κό προσ/κό 

15 

10 

Φυσικοθεραπευτές 

5 

3 

Κηπουροί 

2 

- 

Ηλεκτρονικοί 

3 

- 

Σιδηρουργοί 

2 

- 

Νοσηλευτικό προσωπικό 

Ο 

Ο 

90 


30. Ε6νι<5<: Οογανχσυός Φαουά<ων 

6 6 


Ετηυελητές-Φύλακες-Νυ<τοφ. 
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31. Π.Γ.Ν.Νίκαχας "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 


Παραϊατρκό προσ/<ό 

48 

14 

Τεχνκό ιτροσ/κό 

- 57 

12 

Νοσηλευτικό προσ/κό ΤΕΙ 

400 

300 

Νοσοκόμοι 

80 

80 

Τοιρυματι οφορεί ς 

50 

50 

Βοηθοί θαλάμου 

100 

80 

Δ/κό προσ/κό και γραμματείς 

372 

3 

Κλητήρες 

5 

4 

Οδηγοί ανελκυστήρα 

1 

2 

Τηλεφωνητές 

2 

3 

Προσ/κό ασφαλείας 

2 

3 

Βοηθοί επόπτου 

2 

2 

Επόπτες 

1 

2 

Καθαρίστριες-καθαριστές 

6 

2 

Διαιτο λόγοι-Τεχν.Τροφ.-Δ/κο ί 

3 

- 

ΘΙρωροί 

9 

6 

Εργάτες 

2 

- 

Πλυντών-Ταζ.ιματ.-σιδερωτές 

10 

- 

Κούρείς 

1 

- 

Μάγειροι 

3 

- 

Βοηθ.μαγείρων 

5 

- 

Βοηθ.αποθηκαρί ου 

6 

- 

Τραπεζοκόμες 

34 

- 

Πλύντες σκευών 

5 

- 

Καθαρίστριες 

3 

- 

Εργάτες 

3 

- 

Χειριστές εμφανιστές 

14 

10 
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31Α. Κ.Α.Α. ΚΑΠΠΑ 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Παραι’ατρικό ττροσ/κό 
Δ/κό ττροσ/κό 
Τεχνικοί 

Χειρ.Ιατρ.Μηχ/των 

Κλιβανείς 

Εργάτες 

Ειτισκέτττες Υγείας 
Καθαρίστριες 

ΙΐΡΟΣ/ΚΟ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
Δ/κό προσ/κό 
Κλητήρες 
Κο IV.Λειτουργοί 

31]^. Β.Κέντρο Υγείας Σαλαυίνας 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Νοσ/ιιοι 
θυροϋροί 

32. Νου.Γεν.Νοσ.Α6ηνών”ΕΛΠΙΣ” 

Νοσηλευτικό προσωπικό 
Δ/κό προσ/κό 
ΙΐαραΤατρικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 


33. Νου. Γεν. Νοσ. Αθηνών”ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” 


Νοσηλευτικό Ιΐροσ/κό 
Δ/κό 

Βοηθητικό προσ/κό 
Θυρωροί 


α 








20 

30 

3 

3 

3 
1 
2 
1 

4 

4 
2 
2 

5 
3 

3 

70 

4 

6 

20 

15 

2 

ίί 

3 

ς 


4 

6 

1 

1 

1 

1 


2 

1 

1 

5 

3 
2 

22 

1 

5 

12 

4 

1 
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34. Νου. Γεν.Νοσ.Αθηνών "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ**, 
ΕοΎατοτεχνχκό προσ/<6 


/.η 


Νοσηλευτικό 
Τηλεφοανητές 
Παρασκευάστρ 1 ες 
Ερφανίστριες-Χειρίστριες 
Δ/κό Προσ/κό 


52 

5 

10 

10 

2 


35. Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων "Γ.Χατζηκώστα» 
Μηχανικοί 
ΤΕ Τεχν.Εφαρυογών 
ΔΕ Τεχνικού 
Μάγειροι 
Οδηγοί αυτ/τωυ 
Προσ/κό εστίασης 

" καθαριότητας 
» 

Κλητήρες-Θυρ.-Φυ λ.-Νυκτ. 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Τηλεφοίνητές 
Δ/κό προσ/κό 
Δακτυλογράφοι 
ΤΕ Ιατρ.Εργαστηρίων 
ΤΕ Ράδιολ.Ακτινολογίας 
ΔΕ Παρασκευαστών 
ΔΕ ΕυΦ.Χειριστών 
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 
Διδακτικό προσ/κό 
35^ Κ.Υ. Δελβινακίου 
Δ/κό προσ/κό 
Οδηγός ασθενοφόρων 


2 

4 

20 

2 

2 

20 

45 

6 

170 

2 

3 

1 

3 

1 

10 

6 

1 


2 

2 


8 

13 


8 

2 

80 

/ 

1 

2 . 

1 

^ 3 

1 

6 

3 

1 


1 
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Τεχνκό προσ/<ό 
Τραυματιοφορείς 
Επιμελητές 

Ιΐροσ/<ό καθαριότητας 
Βοηθητικό προσ/κό 
Νοσηλευτικό προσ/κό 


1 

2 

2 

1 

2 

6 


1 

1 


35^.. Κέντρο Υγείας Μετσόβου 
Δ/κό προσ/κό 
Τεχνικό προσ. ΔΕ 
Τεχνικό προσ. ΤΕ 
Βοηθ.προσ/κό 
ΔΕ Τραυματιοφορέων 
ΥΕ Επιμελ. Γεν. Καθηκόντων 
Προσωπικό Καθαριότητας 
35. Κέντρο Υγείας Δερβ<ζΐάνων 
Δ/κό Προσ/κό 
Οδηγοί ασθενοφόρων 
Τραυματιοφορείς 
Θυρωρόί-Κλητηρες 
Γεν.Συντηρητές 
Προσ/κό καθαριότητας 
Αδελφές Νοσ/μες 
35.^. Κέντρο Υγείας Κόνιτσας 
Αδελφές Νοσ/μες 
Οδηγοί ασθεν/ρου 
Προσ/κό Καθαριότητος 
35ίΚ έντοο Υνείας Ποαυάντων 
ΔΕ αδελφών Νοσ/μων 


2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

2 

3 

1 

2 

1 


3 

2 

1 


3 

3 


11 11 
2 2 
2 

1 


_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

36. Πεο.Γεν.Παν/<ό Νοσ.Ιωοννίνων 
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Ετηστηυονι<5 προσ/κό 
Νοσηλευτι<ό προσ/κό 
Προσ/<ό Δ/κης Υπηρεσίας και 
λοιπό προσ/κό 


4 2 

600 400 

450 400 


37. Νσυ.Γεν.Νοσ.ΒΟΛΟΥ 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
Παρανατρικό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 
Τηλεφωνητές 

Κλητήρες-Θυρωρόί-Φύλάκες 

Μάγειροι-βοηθ.ράγειροι-Λαντζέρηδες 

Τραπεζοκόμες 

Καθαρίστριες 

Βοηθητικό προσ/κό 


185 

5 

30 

15 

3 

8 

10 

12 

12 

30 


8.0 

. 1 . 

5 

4 

1 . 

2 

2 

ι 

8 


37.^ κέντρα Υγείας Νοσ. ΒΟΛΟΥ 
Οδηγοί }^»^/.ασθενοφόρου 
Αδελφές Νοσ.-Νοσηλεύτριες-Μαίες 
Καθαρίστριες 
Θυρωρός 
Τραπεζοκόμος 
Εμφανι στής -Χε ι ρ ι στής 


3 

3 

1 

1 

1 

1 


2 

1 

1 

1 

1 


38. Π.Γ.Ν. Αλε£:ανδοούπολης 
Νοσηλευτικό προσ/κό 


185 47 


Δ/κό προσ/κό 


25 


Βοηθ.Φαρμακείου 
Τεχνικό προσ/κό 


3 
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ΠοιραΥατρικτό ΙΙροσ/<ό 

Τηλεφωνητές 

Θυρωροί 

ΙΙροσ/<ό <αθαριότητας 
*' εστιάοιης 
Μάγειροι-Βοη θ.ράγειροι 
Πλύυτες-σιδερ.-ράπτριες 

3δί(. Κέντρο Υγείας Σουφλίου 

Νοση λεύτριες-Τραυρατιοφορε ί ς-Φυ λάκες 

38.£ ♦ ΠεοιΦ.Ιατρέίο Σαυοθράκης 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 


39. Νου.Γεν.Νοσ<>Κ.Υ. Κύρης 
Δ/κό προσ/κό 
Παραιατρικό προσ/κό 
Τεχνικό " 

Βοηθητικό ” 

Μάγειροι 
Βοηθ.ραγείρων 
Τραπεζοκόροι 
Οδηγοί ασθενοφόρου 
Ιΐροσ/κό καθαριότητας 
Νοσηλευτικό προσ/κό 


14 5 

3 2 

5 1 

15 2 
5 

5 

9 


4 10 


3 3 

1 1 


3 

2 

3. 

2 . 

1 

2 

.1 

2 

3 

12 


2 

' 2 
2 


• 2 


6 


40. Νορ.Γεν.Νοσ.Κέρκυρας 


2 

11 1 


Δ/κό προσ/κό 
Ιΐαραιατρικό προσ/κό 
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Βοηθητικό και λοιπό προσωπικό 
Νοσοκόμοι 

Νοσηλευτικό προσ/κό 


36 3 

2 1 

95 20 


40βζ. Κέντρο ΥνείαςΛευκίμης Αγρού 
Επόπτης κτιρίου 


40. Κέντρο Ύνείασ Αγίου Αθανασίου 
Επόπτης κτιρίου 

40. ^. Κέντρο Υνείασ Αγίου Μάρκου 
Επόπτης κτιριόυ 

41. Ν.Γ.Ν^Κ.Υ. Καρύστου 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Μάγειροι 

Οδηγοί 

Προσ/κό καθαριότητας 
” εστίασης 

Κλητήρες-Θυροϋρο ί-Νυκτοφύ λάκες 
Εμφανίστριες-Χειρίστριες 
Παρασκευάαστριες 
Τεχνικό προσ/κό 


1 


1 


4 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 


2 · 


2 



1 


42. Νου.Γεν.Νοσ. Κοζάνης 
Οδηγοί αυτ/των 

Νοσηλ/κό προσ/κό ^70 

Τεχν.Ιατρ.Εργαστηρίων Αιμοδ. 4 

« >’ ” και Παρασκευαστές 10 

Ραδιολόγοι-Ακτινολ. & ΕυΦαν.Χειρ. 5 

Διδακτικό προσ/κό ΜΤΕΝΣ 3 

Φυλακες-Νυκτοφ.-Θυρωροί 5 


7 

160 

4 

10 

5 

5 



8476 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Τηλεφωνητές 

Μάγειροι-3οηθ.μάγε ί ρ.-Λάντζ. 

Τεχνικό προσ/κ:5 

Καθαρίστριες 

Ιΐλύυτριες 

Σιδερώτρια 

•Τραπεζοκόμοι 

Ράπτρια 

12. έί. Κέντρα Υγείας του Ν.Γ.Ν. Κοζάνης 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Επιμελητές 

Πληρώματα ασθενοφόροϋν-Οδηγοί 
Καθαρίστριες 
Τραυματιοφορείς 
Τεχνικό προσ/κό 

43· Ν.Γ.Ν. Ληξουοίου 

Οδηγοί 

Παρασκευαστές 
Εμφανιστές-Χειρι στές 
Προσ/κό Καθαριότητας 
" Εστίασης 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
Μάγειρας 

44. Ν.Γ.Ν.- Κ.Ύ, Λέοου 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
καθαριστές -πλύντες 
η λεκτρο λόγοι 


4 

6 

14 

22 

1 

1 

16 

1 


4 

14 

22 


20 20 

6 6 

7 7 

3 

10 10 

2 


4 

3 

2 

6 

2 


12 


1 

2 

1 


4 

3 

2 


12 

1 


700 300 

130 

4 2 
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/\οινό τεχνικό προσ/κό 11 
κόπτριες -ράπτριες 1 
αρχιυάγειροι -υάγειροι 1·3 
βοηθ. υαγείρου 12 
λαντζέρηδες 2 
εργάτες 2 
κουρείς 1 
παραιατρικό ττροσ/κό 5 
πρεσαδόροχ-σιδηρώτρες 7 
ταξινόμοι ιρατισιιού 1 
αποθηκάριοι-βοηθοί 2 
^^/κ6 προσ/κό 3 
οδηγοί 4 
φύλακες ασφαλείας 7 

45. Νου.Γεν. Νοσ. Σεοοών 


Δ/κό προσ/κό 

22 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

235 

Παραϊατρικό " 

28 

Τεχνικό " 

22 

Βοηθητικό " 

100 

Βοη θ.φαρμακείου 

25 


46. Νου.Γεν.Νοσ. Φλώρινας 


Νοσηλευτικό Προσ/κό 

65 

Δ/κό Προσωπικό 

5 

Παραϊατρικό προσ/κό 

5 

Τεχνικό " 

4 

Βοηθητικό ” 

8 

μάγειροι 

2 

\ 

τη λεφωνη τές 

2 

Λ 

οδηγοί 

6 


46.^·. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

10 

Δ/κό προσωπικό 

2_ 

Συντηρητές 

1 

Τραυματιοφορείς 

3 



1 

5 


10 

85 

7 

10 

25 . 

13 


35 

. 2 
1 
2 

1 

2 


2 


1 
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' 3 

Οδηγοί 

Κλητήρες-θυρωροί -καθαρίστριες 2 

47· Ψυγιατοική Νοσ. θεσ^^κης 


Νοσηλευτικό Προσ/κό 
Δ/κό Ίτροσωττικό— » - 
Τελικό Ήροσωπικο 
Μηχαυ^>^ ί» 

Προσ/κό ι^θαριότητος 
Μάγειροι 
Φύ λάκες-Θυρωρόι 
οδηγοί 

Εττιστημουικό προσ^ο 
Κοινωνικοί Λειτουργοί 


1 50 

5 

3 

1Γ 

Ιο 

3 

ίζ. 


1 



48. Π.ΓΝ. θεσ/νΐκης "Ιπ ττοκοάτειο” 


Δ/κό προσ/κό 

22 

5 

Παραι'ατρικό προσ/κό 

100 

25 


300 

132 

Βοηθητικό προσωπικό 

Τεχνικό προσωπικό 

45 

^5 

Ο 

Διαιτο λόγοι-Γαλακτοκόμοι 

4 


Επ. Προσ/ό 

17 

8 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

700 

400 


49. Νου.Γεν. Νοσ. Κεφα λληνίας 


Τεχνικό Προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
Οδηγοί 

Παραιατρικό Προσ/κό 
Προσ/κό καθαριότητος 

μάγειρ οι 

προσ. εστίασηξ'βοηθ . προσ. -Θυρωροι-Νυχτ . 
νοσηλευτικό προσ/κό 


5 
3 
3 

6 

18 

2 


4 - 
40 


2 

1 


2 

20 
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49'ίί· Κέντρο Υγείας Σάυης 
οδηγοί 

τραύματιοφορε ίζ 

μαία 

θυρωρός 

<αθαρίστριες 

βοηθ.προσ.μάγειρε ίου 

49β. Κεντοο Υγείας Ιθάκης 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Τραυματιοφόρε ίς 
Οδηγοί 
θυρωρό ί 

Βοηθ.προσ.μαγειρείου 

50. Νομ. Γεν.Νοσ. Μυτιλήνης 
Πρασκευαστές 

Τεχνολ. Ιατρ. Εργαστηρίων 
Εμφαν ι στ ές-Χε ι ρ ι στ ες 
Νοσηλ. προσ. 

Ηλεκτρολόγοι 

Νεκροτόμοι 

Οδηγοί ασθενοφ. Νοσ/μειου 
Οδηγοί ασθενοφ. Κέντρων Υγείας 
Δ/κό προσ/κό , 

Κοινωνικό» Λειτουργός 
Επισκεπτών Υγείας 
Τεχνικό Προσ/κό 
Κουρέας 

Προσ/κό ασφαλείας 
Καθαριστών -στριών 

51 . Νομ. Γεν.Νοσ.-ΚΥ Κώ 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
Παραι'ατρικό προσ/κό 
Τη λεφωνητές 


3 

2 

1 

1 

2 

1 


1 

1 

1 


2 

2 

2 

2 

1 


1 

1 


11 

7 

9 
4 
1 
2 
9 
9 

10 

2 

1 

7 

1 

1 

10 


11 

7 

9 
4 
1 . 
2 

, 9 
9 

10 . 

2 

1 

7 

1 

10 


20 7 

2 

12 6 

3 - 



8480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Τεχνικό Ίτροσ/κό 3 
Πληρώματα ασθενοφ. 6 
Κλητήρες 3 
Προσ. καθαριότητας 15 
Προσ.Εστίασης 6 
Βοηθός φαρμακείου ’ 1 
Μάγειροι -λοιπό προσ/κό 8 


52. Ν.Γ.Νοσ.—ΚΥ Ιεοάπετρας 


Δ/κό Προσ/κό 2 

Παραι’ατρικό πρσο/κό 4 
Τεχνικό προσ/κό 2. 
Θυρωροί 2 
Νυκτοφύλακες 1 
Βοηθητικό προσ/κό 9 
Νοσηλευτικό προσ/κό 40 
Οδηγοί ασθενοφόρου 2 


53. Νομ. Γεν. Νοσ. Τρίπολης 

Τεχνολόγοι Ιατρ. Εργαστηρίων 


- παρασκευαστές 12 
Εμφανιστές -χειριστές 12 
Μάγειροι 3 
Οδηγοί-οδηγ.τραυματιοφορείς 14 
Κλητήρες . 4 
θυρωροί 5 
Καθαρίστριες 25 
Τραπεζοκόμες 15 
Λαντζέρες ... 3 
Βοηθοί μαγείρων 2 
Εργάτες 5 

φυλακες-νυκτοφυλακες 3 
πλύντριες 2 
σιδηρώτριες 2 

8 


1 - 

6 

2 

5 


2 

2 

-1 

1 

3 

15 

1 


8 

8 

5 
3 
2 

6 
3 


2 


4 


προσ/κό ασφάλειας 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


νοσηλευτικό προσ/κό 230 
άρρευες υοσ/ιιοι 18 
μεταφορείς ασθενών 13 
τηλεφωνητές 4 
θερμαστές 3 
εργοδηγός 1 
μηχανοτεχνίτες 2 
ηλεκτροτεχνίτες 2 
ηλεκτρονικοί-τεχνικοί 2 
ψυκτικοί 2 
υδραυλικοί 2 
σιδηρουργοί 2 
ξυλουργός 1 
ελαιοχρωματιστές 2 
τεχνολόγοι εφαρμογών 2 
Δ/κό ττροσ/κό 2 
Επιμελητριών ΔΕ ΜΤΕΝΣ 4 
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125 

11 

9 

4 

1 


4 


53 Λ^ Κέντρο Υγείας ^Αστρους 

οδηγοί ασθενοφόρων 
νοσηλευτικό προσ/κό 
παρασκευαστές 
τεχνικό προσ/κό 
ράδιο λόγος-ακτινολόγος 
προσ/κό καθαριότητας 
δ/κό προσ/κό 
επιμελητές-κλητήρες 

53 ^ Κέντρο Υγείας Δημητσάνας 

οδηγοί ασθενοφόρων 
νοσηλευτικό προσ/κό 
τεχνικό προσ/κό 
προσ/κό καθαριότητος 



4 4 

3 . 1 

1 

2 1 


Δ/κό προσ/κό 
Επιμε λητές-κλητήρες 


1 

3 


1 
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53 . /. Κέντρο Υνεία^: Λεωνιδίου 


οδηγοί ασθενοφόρου 4 
νοσηλευτικό προσ/κό 3 
παρασκευαστές 2 
τεχνικό προσ/κό 1 


προσ/κό καθαριότητος 
επιμελητές-κλητήρες 

53.^. Κέντρο Υγείας Μεγαλόπιΰλης 


οδηγοί ασθενοφόρων 4 
νοσηλευτικό προσ/κό 3 
παρασκευαστές “Ι 
τεχνικό προσ/κό 1 


προσ/κό καθαριότητας 2 
επιμελητές -κλητήρες 3 
δ/κό προσ/κού 1 


53.^. Κέντοο Υγεία^ Τοοπαίων 


οδηγοί ασθενοφόρου 4 
νοσηλευτικό προσ/κό 3 
παρασκευαστές 

τεχνικό προσ/κό ^ 
προσ/κό καθαριότητας 3 
επιμελητές-κλητήρες 3 
δ/κό προσ/κό ^ 


54. Αντικαοκινικό Νοσ. θεσ/νίκης^*ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
τεχνικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 
προσ/κό καθαριότητος 
προσ/κό εστίασης 
προσ/κό μαγειρίων 

παραιατρικό προσ/κό 


160 

25 

3 

12 

25 

5 

2 


4 

1 


1 

1 


4 

1 


1 


4 

1 


1 

1 


110 

10 

1 

1 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


τηλεφωνητές .. ^ 

εργάτες ^ 

55. ΝουΤεν.Νοστ-ΚΎ Κυτταοισσίος 

ΙΙαρανατρι<ό ττροσ/κό ”12 

τεχνικό προσ/<ό 3 

τηλεφωνητές ^ 

πλύντριες-σιδηρώτριες . 4 

τραπεζοκόιιες 3 

μάγειροι 3 

οδηγοί 4 

οδηγοί-κλητήρες-Νυκτοφυλ 4 

καθαρίστριες 

νοσηλευτικό προσ/κό 38 

56. Νου.Γεν.Νοσ. Σπάρτης 

Νοσηλευτικό ττροσ/κό 80 

Βοηθητικό προσ/κό 30 

Παρα'ιατρικό προσ/κό 5 

Τεχνικό προσ/κό ^3 

Δ/κό Προσ/κό ”* 

Τηλεφωνητές ^ 

56.^· Κέντοα Υγείας του Ν.Γ.Ν. Σπάρτης 

Νοσηλευτικό προσ/κό "Ό 

Βοηθητικό προσ/κό ^ 

Τεχνικό προσ/κό ® 

57. Νου. Γεν.Νοσ. Αυαλιάδας 

Παρα’ιατρικό προσ/κό 9 

Προσ/κό καθαριότητος ^ 

Μάγειροι ^ 

Προσ/κό Εστίασης 4 

Κλητήρες θυρωρόί-νυκτοφ. 3 
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τηλεφωνητές 3 

τεχνι<ό προσ/<ό 3 

δ/<ό 7Γροσ/κ:ό 4 

διαιτολόγοι 1 

οδηγοί-τραυιιατιοφορε ίς 6 

νοσηλευτικό προσ/κό 35 

βοηθοί Φαρυακείου 1 


57.Α. Κέντοο Υγείας Βάοδασ 

τταραι'ατρικό προσ/<ό 
προσ/κό καθαριότητος 
κλητηρες-θυρωρόί-νυκτοφ. 
οδηγοί-τραυυατιοφορε ίς 
νοσηλευτικό προσ/κό 


1 
2 
2 
4 
3 

58. Νοιι. Γεν.ΝΟσ. βεσ/νίκης "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 


ίίοσηλευτικό προσ/κό 500 
παραϊατρικό προσ/κό 20 
Βοηθητικό προσ/κό 100 
Τεχνικό προσ/κό 20 


57.]^ Κέντοο Γνείας Σιυόπουλου 


παραϊατρικό προσ/κό 
προσ/κό καθαριότητος 
κλητήρες-θυρωροί-νυκτοφ. 
νοσηλευτικό προσ/κό 
οδηγοί τραυματιοφορείς 


1 

2 

2 

3 


59. Νου. Γεν. Νοσ. θεσ/κπε "ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΚΤΡΙΟΣ" 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
Παραϊατρικό Προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 


105 

10 

25 

5 

3 


2 

10 


1 

1 

2 


1 

2 

1 


400 

20 

60 

20 


45 

5 

7 

2 

1 
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60. Νου, Γεν. Νοσ. '^ΑυΦισσας 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
Παραι'ατρικό ττροσ/κό 
Οδηγοί ασθενοφόρου 
Τεχνικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
Τηλεφωνητές 
Μάγειροι 

Νέκροτόυοι σαβανωτές 

θυρωροί 

Κλητήρες 

Τραπεζοκόμοι 

Λαντζέριδες 

Βοηθοί Μαγείρων 

Καθαρίστριες 

Πλύντριες -σιδηρώτριες 

Φύλακες Νυκτοφύλακες 

6θ.β[ί Κέντρο Υγείας Ιτέας 

Οδηγοί ασθενοφόρων 
Τραυματιοφορε ίς 

1· 

Αδελφές Νοσ/μες 
Νοσηλεύτριες 
Κλητήρες· Θυρωροί 
Εμφανιστές -χειριστές 
Παρασκευαστές 


60.&. Κέντρο Υνείας Λιδοοικίου 

Οδηγοί ασθενοφόρου 
Τραυματιοφορε ίς 
Αδελφές Νοσ/μες 
Νοση λεύτριες 
Κλητήρες-Θυρωροί 
Χειριστής -εμφανιστής 
Παρασκευαστής 


80 

7 

3 

6 

3 

3 

2 

1 

3 
1 

4 
3 
3 

12 

3 

1 


45 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

1 


4 

2 


2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 


2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
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61 . Νου.Γεν. Νοσ^Κ.Υ. Σητείας 


Δ/κό Ιΐροσ/κό 

Παραιατρι<δ προσ/<ο 

Βοτιθητι<ό τίροσωττΊΚΟ 

Τηλεφωνητές 

Τεχνικό Προρ/<ό 

Κλητήρες-θυρωροί 

Φύλακες -Νυχτοφύλακες 

Οδηγοί ασθενοφόρου 

Πληροφορικής 

Μάγειροι 

ΦαρρακοτΌΐ ός 

Δακτυ λογράφος 

Αδελφές Νοσ/μες 

Μαίες 

62. Νου.Γεν.Νοσ. Αγίου Νικολάου 

Δ/κό Προσ/κό 
Μαίες 

Αδελφές Νοσ/μες 

Προι’σταμένες 

Τραυματιοφορε ίς 

Κλητήρες 

Θυρωρό ί 

Φύλακες 

Οδηγοί 

Τηλεφωνητές 

Ηλεκτροτεχνίτες 

Υδραυλικοί 

Θερμαστές 

Κλιθανιστές 

Εμφανιστές-Χειριστές 

Παρασκευαστές 

Μάγειροι και Βοηθ. μαγείρων 

Τραπεζοκόμες 

Καθαρ ίστριες 

Λαντζέρισσες ^ ^ 

Χειριστές Ιατρ.Εργαστηρίων ΤΕ 


19 

13 

19 

2 

12 

5 

3 

4 
2 

5 
1 
1 

69 

4 


4 

10 

100 

4 

6 

4 

6 

3 

6 

5 

6 

3 

3 
2 
2 

10 

9 

7 

15 

20 

4 
3 


5 

3 

10 

1 

4 
3 
2 

3 


35 

3 


2 

3 

50 

2 


5 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 


3 

3 


7 

1 
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62@(. Κέντρο Ύγείαΐ; Τζερυχάδων 
Οδηγοί 

Τραυρατχοφορε ίς 
θυρωροί 
Καθαρ ίστριες 
Κηπουρός 


63. Νου. Γεν. Νοσ. Τοΐ<άλων 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Μαίες 

Πρακτικών Νοσ/υων 
Βοηθητικό ττροσ/κό 
Παρασκευαστών 
Δ/κού Λογ/κού 


88 

40 

7 

3 

18 

10 

65 

18 

10 

3 

3 

1 


64· θεραπευτήριο Ψυνικών Παθήσεων Χανιών 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 
Δ/κό Προσ/κό 
Παραι'ατρικό προσ/κό 


120 

75 

26 

8 

10 


120 

35 

20 


65. Νοιι.Γεν.Νοσ.~Κ.Υ. Φιλιατών 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

Μαίες 

Άρρενες Νοσ/μοι 
Βοηθητικό Υγειον.Προσ/κό 
Δ/κό Προσ/κό 
Βοηθός Φαρυακείου 
Χειρίστριες ΕυΦανίστριες 
Παρασκευάστριες 
Τραπεζοκόμοι προσ/κου 


20 

2 

4 

4 

1 

1 

2 

2 

2 


8 

1 

3 

3 


1 
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τραπεζοκόυοι ι^λινι<ών 2 

οδηγοί 2 

μάγειροι 2 

βοηθοί μαγείρου 2 

• κλητήρες-θυρωροί-Νυχτοφυλα<εζ 4 

σιδηρώτριες 1 

πλύυτρεις 1 

καθαρίστριες 6 


65^· Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσα( 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Μαίες 
Οδηγοί 


Θυρωρό ί-κλητήρες 
Καθαρ ίστριες 


Συντηρητές 

Εμόανίστριες -χειρίστριες 
Παρασκευάστριες 


653ί Κέντρο Υγείας Παραμυθία; 
Νοσηλευτικο προσ/κό 
Μαίες 
Οδηγοί 


θυρωρό ί-κλητήρες 
καθαρ ίστριες 


67. Νομ. Γεν. Νοσ. Ρόδου 
Δ/κό Προσ/κό 

,,Κλητήρες -θυρωρό ί -Νυκτοφ. 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Παραι'ατρικό Προσ/κό 
Τεχνικό και βοηθ. προσ/κό 


66^. Κέντρο Υνείας Αρχαγγέλου 


Κλητήρες -θυρωρόί-Νυχτοφυλακες 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Παοανατρικό Προσ/κό 
Τεχνικό Προσ/κό 


2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 


2 

1 

2 

2 

1 


4 

7 

160 

10 

60 


2 

4 

1 

2 
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66^. Κέντρο Υγεία; 


'' Ευττωνα 


Κλητήρες-Θυρωρό (-νυχτοφύλακες 2 

Νοσηλευτικό προσ/κό 4 

ΠαραΥατρικό ττροσ/κό 

Τεχνικό προσ/κό 2 


66^*. Κέντρο Υγείας Καοπαθ^α 

Κλητήρες-Θυρωρό {-Νυχτοφύλακες 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
ΠαραΥατρικό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 

67. Νοιί. Γεν, Νοσ. Κουοτηντίς 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
Μηχαυο λόγος 

Μάγειροι-Βοηθ. ιιαγείρων 

Τραπεζοκόμες 

ΤηλεΦωνητές-τριες 

Καθαρίστριες 

Σιδηρώτριες 

Πλυντών-τρι ες 

Κλητήρες-θυρ-φυλ-Νυχτοφ. 

Οδηγοί ανελκυστήρος 

Θερμαστές 

Ηλεκτρο λόγοι 

Οδηγοί αυτοκινήτων 

Υδραυλικοί 

Εμφανιστές -χειριστές 

Παρασκευαστές 

Εργάτες γεν. καθηκόντων 

Ηλεκτρονικός 

Συντηρητής ιατρ. αερίων 

ΚλιΒανέας 


2 

3 

1 

2 

2 


55 

6 

1 

7 

7 

2 

6 

5 

3- 

1 

2 

2 

4 
1 

3 

5 
2 
I 

1 

1 


1 

2 

1 

1 


1 

1 

1 

2 

1 


25 


Λ 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Κέντρο Υγείας Σαπών 


Νοσηλευτικό Προσ/κό 2 

Τραυματιοφορείς 2. 

θυρωροί 2. 

Μαίες 2 

Οδηγοί ασθεν. αυτ/τωυ 2 

Καθαρίστριες ^ 

Τεχνικό προσ/κό 2 



Κέντρο Ύνείας Ιάσυου 


Θυρωροί -κλητήρες 
οδηγοί ασθεν. αυτ/των 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Τραυματιοφορείς 


68. Νομ. Γεν. Νοσ. Πρέβεζας 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
τη λεφωνητές 
Παραϊατρικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 



Κέντοο Υγείας Καναλακίου 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
Τεχνικό Προσ/κό 
Παραϊατρικό Προσ/κό 
Βοηθητικό πρσο/κό 



« 

κέντοο Υνείας θεσποωτί 


Νοσηλευτικό Προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 
Παραϊατρικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 


2 

2 

2 

2 


40 

2 

4 

2 

6 

28 


6 

2 

2 

4 


6 

2 

2 

4 


1 

1 

ι' 

1 


1 

1 

1 . 


20 

1 

2 

3 

10 


3 

1 

1 


3 

1 

1 
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69. ΠεοιΦ. Γεν.Νοσ. Λάρισας 

Νοσηλευτικό προσ/κό ίΤΕ,ΔΕ^ 
Δ./κό προσ/κό ("ΠΕ,ΤΕ.ΔΕ) 
Διαιτολόγος ΠΕ 
Χειριστές ευφαυιστές ^ΊΕ,ΔΕ^ 
Παρασκευαστές ίΤΕ,ΔΕ^ 
Ελαιοχρωματιστές ΔΕ 
Υδραυλικών ΔΕ 
Μηχανοτεχνίτες ΔΕ 
Ηλεκτροτεχνίτες ΔΕ 
Ηλεκτρολόγος ΔΕ 
Θερμαστές ΔΕ 
Μηχανικών ΠΕ 
Ιπομηχανικόί ΤΕ 
Ηλεκτρονικοί ΤΕ 
Κλιβανιστές 
Οδηγοί ΔΕ 

Καθαριστές-στριες ΥΕ 
Ταξινόμοι ιματισμού ΥΕ 
Πλύντριες-σιδηρώτριες ΥΕ 
Τηλεφωνητές ΔΕ 
Τραπεζοκόμες -Λατζέρηδες 
Μάγειροι ΔΕ 
Βοηθοί μαγείρων ΥΕ 
Κλητηρες.^θυρωρο ί 
Φύλακες-Νυχτοφύλακες ΥΕ 
Εργάτες ΥΕ 
Φυσικοθεραπευτές ΤΕ 
Προσ/κό ΜΤΕΝΣ 
Προσ/κό ασφαλείας 


135 

11 

1 

10 

* 

' 10 
2 
2 
2 
2 
1 

3 

1 

1 

1 

1 

3 
30 

1 

4 
4 

30 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 


55 

4 

.4 

1 

1 

1 

1 


1 

4 

1 

2 


1 

2 


1 


69^. Κέντρο Υνείας Αγίας 

Νοσηλεύτριες ΤΕ-ΔΕ 
Οδηγοί ΥΕ 

Θυρωρό ί-κλητήρες ΥΕ 
Καθαρίστριες ΥΕ 


4 

3 

2 

2 


4 

2 

2 
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69^ Κέντρο Υγείας Γόννων 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

4 

Πληρωμάτων ασθενοφόρων 

3 

Επιμε λητές 

2 

Καθαρίστριες 

2 

69^^· Κέντρο Υγείας Τυρνάβου 

Νοσηλευτικό προσ/κό ΤΕ,ΔΕ 

4 

Οδηγοί ΔΕ 

3 

Επιμελητές ΥΕ 

2 

Καθαρίστριες ΥΕ 

2 

69^.· Κέντρο Υγείας Φαρσάλων 

Νοσηλευτικό προσ/κό ΤΕ,ΔΕ 

3 

Οδηγοί-πληρώματα ασθενοφόρων 

3 

Καθαρίστριες ΥΕ 

1 

Επιμε λητές 

1 


69^ Κέντρο Υγείας Ελασσόνας 


Νοσηλευτικό προσ/κό ΤΕ-ΔΕ 8 
Οδηγοί-πληρώυατα ασθενοφόρων 4 
Επιμελητές-τεχνικοί 3 
Προσ/κό καθαριότητας 2 


70. Νου. Γεν.Νοσ. 'Έδεσσας 


Νοσηλευτικό ττροσ κό 90 
Παρα'ιατρικό προσ/κό 15 
Τεχνικό προσ/κό . 30 
Βοηθητικό προσ/κό 40 
Θυρωροί-φυλακες -νυχτοφύλακες 12 
•Οδηγοί ασθενοφόρων 10 
Δ/κό προσ/κό 10 


2 

2 

2 

1 


' 3 
3 
2 
2 


1 

1 

1 


4 

2 

2 


50 

8 

5 

10 

6 
4 
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70Χ,. Κέντρο Υγείας Αριδαίας 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Οδηγοί ασθενοφόρΰίί 
Τραυρατχοφορε ίς 
Θυρωροί -Εττιρελητές 
Καθαρ ίστριες 
Βοηθ- Ίτροσ/κό υαγειρίου 

70^ Κέντρο Υγείας Σκύδοας 

Νοσηλευτικό ττροσ/κό 


19 

3 
5 

4 
3 
1 


15 

2 

3 

2 


7 


5 


71 . Νουαονιοκό Γεν.Νοσ. 

Δ/κό Ίτροσ/κό 
Τη λεφωνητές 
Θυρωρό ί 

Ιΐροσ/κό καθαριότητας 
Προσ/κό πλυντηρίων 
Μάγειροι 
Τραπεζοκόυες 
Νυχτοφύλακες 
Τεχνικό προσ/κό 
Οδη γοί 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

Μαίες 

Ιίοσοκόυοι 


Διδυυοτείνου 


4 

2 

2 

4 

4 

2 

3 

4 
4 

30 

4 

4 


71 Κέντρο Υγείας Οοεστιάδος 


Θυρωροί 2 
Προσωπικό καθαριότητας 2 
Νυχτοφύλακες 

Τεχνικό προσ/κό 2 
Οδηγοί · 4 
Νοσηλευτικό προσ/κό 6 
Νοσσκόροι 2 


1 

Ι' 


1 

- 1 
Ι- 

ΊΟ 

2 

2 


1 

1 

1 

1 

2 

1 
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71 Κέντρο Υγείαν: Δικαίων 
θυρωρό ί 

Προσ/<ό καθαριότητας 
Νυχτοφύλακες 
Τεχνικό προσ/κό 
Οδηγοί 

Νοσηλευτικό Προσ/κό 
Νοσοκόμοι 

72. Νου.Γεν.Νοσ. Βέροιας 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Θυρωρόί-Νυχτ. -Τηλεφωνητές 
Δ/κό προσ/κό 
Παραϊατρικό προσ/κό 
Γενικοί συντηρητές 
Οδηγοί ασθενοφόρου 
Ηλεκτροτε^ίτες 
θερμαστές 
Ιδραυ λικο ί 

Κλιβανιστές-αποστειρωτές 

Καθαρ ίστριες 

Πλυντρϋς 

Σιδερώτριες 

Μάγειροι 

Βοηθοί μαγείρου 

Τραπεζοκόμοι 

Λαντζέρηδες 

Ί2^(. Κέντρο Υνεΐας Αλεζανδοέιας 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Θυρωροί 
"Καθαρίστριες 


2 

2 

2 

2 

4 

1 


1 

1 

1 

1 

1 


140 

8 

1 

15 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

6 . 

4 

1 

1 

2 

8 

1 


60 

4 

.5 

.1 

2 

,Τ 

1 

1 

2 


2 1 
2 1 
1 


73. Νοσ/μείο Νοσημάτων θώσακος Πατσών *ΆΓΙ0Σ ΑΝΔΡΕΑΣ” 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
ΔΕ Δ/κου προσ/κου 
ΔΕ Παρασκευαστών 


30 

5 

3 


12 

2 

2 
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ΔΕ Βοηθών φαρυα<είου 
ΔΕ Χειριστών -Εμφανιστών 
ΔΕ Τηλεφωνητών 
ΔΕ Μαγείρων 
ΔΕ Τεχνι<ών 
ΥΕ ττροσ.καθαριότητας 
ΙΕ προσ. Εστίασης 
ΥΕ Βοηθ. ττροσ/κό 

74. Νοιι. Γεν.Νοσ». Κ.Υ. Καλύρνου 


Αδελφές Νοσ/ρες 
Άνδρες Νοσ/μοι 
Μεταφορείς ασθενών 
Μαίες 

Υπάλληλοι κλάδου ΠΕ 
Υπάλληλοι κλάδου ΤΕ 
Υπάλληλοι κλάδου ΔΕ 
Βοηθητικό προσ/κό 
ΠαραΥατρικό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 

75. Νορ.Γεν. Νοσ. Χαλκιδικής 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
- Καθαρίστριες 
Τραπεςοκόρες 
Μάγειροι 
Τηλεφωνητές 
Θυρωρό ί 
Οδηγοί 
Τεχνικό ί 

Ερφανιστές -Χειριστές 
Παρασκευαστές 

75^ Κέντρο Υγείας Μουδανιών 

Νοση λεύτριες 
Μα ίες 


1 

4 

1 

3 

9 

11 

6 

6 


1 

2 

1 

2 

. 3 

6 

4 

6 


44 

1 

9 

3 

3 

9 

11 

21 

11 

10 


16 

1 

δ 

3 


7 

7 

4 


70 

11 

7 

3 
2 
2 

4 
2 
2 
2 


28 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


6 

2 


2 

1 
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Τραυυατιοφορε ίς 
Οδηγοί 

Εμφανιστές -χειριστές 
Συντηρητές 

Τηλεφωνητές -θυρωροί 

Φυλα<ες 

Καθαρ ίστριες 

75> Κέντρο Υγείας Παλαιογωοίου 

Νοση λεύτριες 
Μαίες 

Τραυιιατι οφορε ίς 

Οδηγοί 

Φύλακες 

ΕυΦανιστές -χειριστές 
Παρασκευάστριες 
Καθαρίστριες ΤΕ 
Τεχνικό ί 

θυρωρό ί-τη λεφωνητές 


4 

5 
2 
2 
2 
1 
2 


2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 


5 

1 

3 

4 
1 
2 
2 
2 
2 
2 


2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου 


Νοσηλεύτριες 3 
Μαίες 2 
Τραυματιοφορείς 4 
Οδηγοί 4 
Φύλακες ΥΕ 1 
Εμφανιστές χειριστές 2 
Παρασκευαστές 2 
Καθαρίστριες ΤΕ 2 
Τεχνικοί ΔΕ 2 
θυρωρόί-τηλεφωνητές 2 


75^.. Κέντοο Ύγείαε Κασσανδοείας 


Νοσηλεύτριες 3 

Μαίες 2 


2 

Λ 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2 

1 
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Τραυματιοφορείς 4 

Οδηγοί 4 

Φύλακες 1 

Εμφανιστές χειριστές 2 

Παρασκευαστές 2 

Καθαρίστριες ΥΕ 2 

Τεχνικοί 2 

θυρωροί -τηλεφωνητές 2 


76. Νομ. Γεν.Νοσ.—Κέντρο Υνείας Γουμένισσας 


Νοστ^ (■υχ’ί^ προσ/κό 10 

Δ/κό ττροσ/κό 3 

ΠαραΥατρικό ιτροσ/κό 5 

Οδηγοί ασθενοφόρου 2 

Βοηθητικό προσ/κό 23 

Τεχνικό προσ/κό 1 

Νοσηλευτικό προσ/κό Π.Ιατρείων 3 


77. Νομ. Γεν. Νοσ. Καρδίτσας 

4 

Μηχ/γοι -Μηχ/κοί 

Υπομηχανικό ί 

Ηλεκτρονικοί-Τεχνικοί 

Μηχανοτεχνίτες 

Ηλεκτροτεχνίτες 

Τεχνικοί συντηρ.ιατρ.μηχ/των 

Εργοδηγοί 

Υδραυ λικο ί 

Θερμαστές 

Ψυκτικό ί 

Απο λυμαντές-κλιβανιστές 

Οδηγοί αυτ/του 

Χειριστές ιατρ. Μηχ/των 

Ράδιο λόγοι-Ακτινο λόγοι 

Τεχνολόγοι ιατρικών Εργαστηρίων 

Παρασκευαστές 

Τηλεφωνητές 

Φαρμακοποιο ί 


2 

1 

2 

7 

8 
1 
2 
5 
8 
1 
5 

14 

10 

2 

. 6 
13 
9 
1 


2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


5 

1 

3 

1 


7 

8 

1 

5 
8 
1 
2 

14 

10 

2 

6 
13 

9 
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Βοηθοί φαρμακείου 

2 


Φυσικό θεραπευτές 

2 

_ 

Δ/κό προσ/κό 

15 


Αποθηκάριοι 

5 


Μάγειροι 

4 


Βοηθοί μαγείρων 

4 


Κλητήρες 

1- 

— 

θυρωροί 

9 

3 

Φύλακες -Νυχτοφύλακες 

5 

5 

Καθαριστές -στριες 

40 

10 

Πλυντριες 

8 


Πρεσσαδόροι-σιδερωτές 

6 


Εργάτες 

4 


Τραπεζοκόμοι 

18 

* 

Λαντζέρηδες 

3 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

240 

160 


77^4 . Κέντρο Υγείάς Σοφάδων 


Τεχνίτες οδηγοί 3 
Τεχνίτες συντηρητές 1 
Παρασκευαστές 2 
Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων 2 
Χειριστές-ερφανιστές 2 
Επιμελητές 3 
Καθαριστές -στριες 2 
Νοσηλευτικό προσ/κό 12 


3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 


77^. Κέντρο Υγείας Παλαυά 


Τεχνίτες οδηγοί 3 3 
Τεχνίτες συντηρητές 1 · ι 
Παρασκευαστές 1 1 
Χειριστές-εμφανιστές 1 ' ι 
Επιμελητές 3 1 
Καθαριστές-στριες 3 1 
Νοσηλευτικό προσ/κό ίο ιη 
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77^. Κέντρο Ύνείας Μουζακίου 


Τεχνίτες οδηγοί 3 

Τεχνίτες συντηρητές 1 

Παρασκευαστές 1 

Χειριστές Ειιφανιστές 2 

Επιμελητές 3 

Καθαριστές -στριες ' 3 

Νοσηλευτικό προσ/κό 12 


78. Νου. Γεν. Νοσ. ΠτολευαΤδας *'ΜΠ0Δ0ΣΑΚΕΙ0" 


Δ/κό προσ/κό 3 

Τηλεφωνητές 3 

Προσ/κό Εστίασης 12 

Τεχνικό Προσ/κό 7 

Οδηγοί -τραυματιοφορείς 9 

Παρασκευαστές-Τεχν. Ιατρ. Εργαστηρίων 3 
Εμφανιστές -χειριστές 4 

Φύλακες -θυρωροί 3 

' Καθαρίστριες Η 

Πλύντρια 1 

Σιδερώτρια 
Εργάτης 

Νοσηλευτικό προσ/κό 75 


3 

1 

1 

1 

1 

10 


2 

2 

1 

1 

2 

4 


26 


79. Νομ. Γεν. Νοσ. ^Αοτας 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

90 

60 

Παραϊατρικό προσ/κό 

25 

15 

Τεχνικό προσ/κό 

20 

10 

Οδηγοί ασθενοφόρων 

25 

. 25 

Προσ/κό καθαριότητος 

15 

10 

Προσ/κό Εστίασης 

15 

- 

Θυρωροί -Νυχτοφύλακες 

20 

10 

Δ/κό Προσ/κό 

20 
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79^. Κέντρο Υνείας Καλε\/τίνης 


Νοσηλευτικό ττροσ/κό 
Οδηγοί ασθενοφόρων 
Τραυιιατιοφορε ίς 
Φύλακες 
Καθαρίστριες 
Δ/κό ττροσ/κό 

79^ Κέντρο Υγείας Βουοταοελίου 


Νοσηλευτικό προσ/κού 
Οδη γοί 

Τραυυατιοφορε ίς 
Φύλακες -θυρωροί 
Καθαρ ίστριες 

80. Νου. Γεν.' Νοσ. Σάυου 


5 

5 

5 

3 

2 

2 


2 

3 

3 

2 

1 


5 

3 

3 

3 

2 


.3 

3 

2 

2 

1 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
Δ/κό ττροσ/κό 
Παρασκευαστές 
Τεχνικό ττροσ/κό 
Οδηγοί ασθενοφόρων 
θυρωρό ί 

Μάγειροι-βοηθ. μαγείρων 

Τραπεζοκόμες 

Καθαρ ίστριες-πλύντριες 

Εμφαν ι στ ές -χε ι ρ ι στ ές 

Βοηθός φαρμακείου 

Τηλεφωνητές 


100 

8 

13 

6 

4 

5 
5 
2 

16 

7 

1 

3 


100 

8 

13 

6 

4 

5 
5 
2 

16 

7 

1 

3 


80^. Κέντρο Ύνεΐας Καολοβάσου 

Δ/κό προσ/κό 
Εμφανιστές -χειριστές 
Παρασκευαστ ές 
Οδηγοί 


2 

1 

1 

4 


2 

1 

1 

4 
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Τεχνικό προσ/κό 

1 

Θυρ ωρο ί 

2 

Καθαρ ίστριες 

3 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

10 

1. Νου- Γεν. Νοσ. Ρεθύυνηζ και ΚΥ 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

100 

Δ/κό προσ/κό 

10 

Παρα’ιατρικό προσ/κό 

15 

Τεχνικό προσ/κό 

15 

Βοηθητικό προσ/κό 

40 

Τηλεφωνητές 

2 

!. Νοϋ. Γεν. Νοσ.Λαυίασ 


Δ/κό προσ/κό 

- 6 

Παραϊατρικό προσ/κό 

8 

Τεχνικό προσ/κό 

10 

■Προσ/κό Εστίασης 

18 

Προσ/κό καθαριότητος 

24 

Θυρωρών-Νυχτο φυ λάκων 

16 

Μαγείρων 

4 

Τηλεφωνητών 

4 

Βοηθ.προσ/κό 

10 

Οδηγοί ασθ/ρων 

8 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

165 

ίί» Ε.Υ. Δουοκού 


Προσ/κό διαφόρων ειδικοτήτων 

12 

|· ΚΥ Μακοακώυης 


Προσ/κό διαφ. ειδικοτήτων 

20 

Φύλακες 


Νοσηλευτικό προσ/κό 


Οδη γο ί 


Τραυυατιφορείς 



1 

2 

3 

10 


50 


β 

25 

1 


2 

4 
9 
6 
6 
8 
2 
2 

5 
8 

60 


12 


3 

10 

3 

3 
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82^. ΚΥ Αταλάντης 


82 


Προσ/<ό διαφόρων 
,, ΚΥ Στυλίδας 


ειδικοτήτων 


16 


Πρόσ/κό διαφ. ειδικοτήτων 
Φύλακες 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

Τραυματιοφορείς 

Οδηγοί 


16 


2 

7 

3 

2 


82ξ^ ΚΥ ΑυΦίκλειας 

Νοσ/κό προσ/κό 
Οδηγοί ασθ/ρφΟ 
■ Τραυματιοφορε ίς 
Φύλακες-θυρωρούς 
Καθαρίστριες 
Παρασκευάστρια 
Τεχνικό προσ/κό 

83. Νομ. Γεν. Νοσ.-»Κ.Υ. 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 
Νυχτοφύλακας 

84. Νομ.Γεν.Νοσ. Κιλκίς 

Βοηθητικό προσ/κό 
Παραϊατρικό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 
Τη λεφωνητ ές 
Δ/κό προσ/κό 
Μάγειροι 
Κηπουρο ί 

Νοσηλευτικό προσ/κό 


3 
2 
2 
2 

■ 2 
1 
1 

Κυθήρων 

4 
3 


48 

12 

8 

2 

6 

3 

1 

99 


3 

2 

2 

2 


2 

1 


5 

2 

4 

1 

2 

1 

33 
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85. Ψυντ·ατρι<6 Νοσ. Πέτρας Ολύυττου 


Νοσηλευτικό προσ/κό 

112 

Δ/κό προσ/κό 

20 

Βοηθητικό προσ/κό 

25 

Τεχνικό προσ/κό 

20 


86. Νου.Γεν.Νοσ. Σύρου 


Νοσηλευτικό προσ/κό 70 

Μαίες 10 

Αδελφές Νοσ/υες χειρουργείου 10 

ΕυΦαυιστές χειριστές 10 

Οδηγοί-τραυυατιοφορείς 10 

Βοηθητικό προσ/κό 35 

Τεχνικό προσ/κό 10 

Μάγειροι-βοηθοί μαγείρων 10 

Δ/κό προσ/κό 15 

» 

Βοηθόΐ φαρμακείο^ 1 


86^ Κέντρο Υνείας ^Ανδρου 


Αδελφές Νοσ/μες ' 2 

Εμφανιστές-χειριστές 1 
Παρασκευαστές 1 
Δ/κό προσ/κό 1 
Τεχνικό προσ/κό ’ 1 
Οδηγοί 2 
Βοηθητικό προσ/Κό 5 


86^. Κέντοο Υνείας Τήνου 


Αδελφές Νοσ/μες 2 
Εμφανιστές -χειριστές 1 
Παρασκευαστές 1 
Δ/κό προσ/κό 2 
Τεχνικό προσ/κό 1 
Οδηγοί 2 
Βοηθητικό προσ/κό 2 


34 

10 

10 


70 

10 

10 

10 

10 

35 

10 

10 

1 

1 


2 

1 

1 

1 

2 

' 5 


2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 
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86·^.. κέντρο Υγείας Μύκονού 


Αδελφές Νοσ/μες 2 
Εμφανιστές-χειριστές 1 
Παρασ<ευαστές 1 
Δ/<ό προσ/κό 2 
Τεχνικό προσ/<ό 1 
Οδηγοί 2 
Βοηθητικό προσ/κό 2 


δ6ο ^ κέντρο Υγείας Πάρου 


Αδελφές Νοσ/μες 3 
Μαίες 2 
Εμφανιστης-χειριστής -1 
Παρασκευαστής 1 
Δ/κό προσ/κό 2 
Τεχνικό προσ/κό 1 
Οδηγοί 4 
Βοηθητικό προσ/κό 4 


86ί. Κέντρο Υγείας Νάξου 


Αδελφές νοσ/μες 5 

Μαία 1 

Εμφανιστιίς-χειριστης 1 

Δ/κό προσ/κό 2 

Τεχνικό 1 

Οδηγοί 2 

βοηθητικό προσ/κό 4 


86έΤ. Κέντρο ΥΎεΐας Θήρας 


Αδελφές Νοσ/μες 4 
Μαία 1 
Εμφανιστης-χειριστής 1 
Δ/κό προσ/κό 2 
Τεχνικό προσ/κό 1 
Οδηγοί 2 
Βοηθητικό προσ/κό 5 


2 

1 

1 

1 

2 

2 


3 
2 
1 
1 

1 

4 
4 


5 

1 

1 

1 

2 

4 


4 
1 
1 

1 

2 

5 
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87. Νου.Γεν.Νοσ. ΑΎοινίου 


Νοσηλευτικό προσ|<ό 
Παρασκευαστές 
Βοηθοί φαρυακείου 
Χειριστές-ΕυΦαυιστές 
Οδηγοί 

Τεχνικό ττροσ/κό 
Προσ/κό καθαριότητος 
Προσ/κό Εστίασης 
Προσ/κό ασφαλείας 
Τηλεφωνητές 
Βοηθητικό προσ/κό 
Φυλακές-νυχτοφύλάκες 


72 

5 

1 

5 

6 
6 

20 
12 
1 
2 
- 4 
3 


25 

2 

2 

3 

1 

2 


1 


87Αί. Κέντοο Υγείας Θέουου 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Παρασκευαστές 
Χειριστές-ευφανιστ ές 
Οδηγοί 

Τεχνικό προσ/κό 
Προσ/κό καθαριότητας 


6 

1 

1 

3 

1 

2 


4 

1 

1 

2 

1 


87θ>. Κέντρο Υγείας Χαλκιοπουλων 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Παρα'ιατρικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 



. κέντρο Υγείας ΑιιΦιλοχία 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 
Παρα'ιατρικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 




87^. Κέντοο Υγείας Βόνιτσας 


5 

5 

2 


3 

1 

1 


6 4 
1 

1 1 
2 1 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 


5 

1 

1 


2 

1 

1 
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88. Νου. Γεν. Νοσ. Λευ<άδας 


Νοσηλευτικό ττροσ/κό 
Δ/κό Βοηθητικό προσ/κό 

88^ Κέντρο Υνεΐας Βασιλικής 

Νοσηλευτικό ττροσ/κό 

Δ/κό και βοηθητικό ττροσ/κό 

« 

89. Νου.Γεν.Νοσ. Αίγιου 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
Μαίες 

Οδηγοί Ασθενοφόρων 
Μεταφορ^τ*^ ασθενών 
Παρασκευαστές 
ΕυΦανιστ^'^ -χειριστ^> 

Κλητήρες-θυρωρό ί 
Ψυκτικός 
Κλεκτροτεχνιτων 

89£ί. Κέογρο Υγείας Ακράτας 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Οδηγός ασθενοφόρων 
Κλητήρας -θυρωρός 

90. Νου.Γεν.Νοσ. Καλαυάτας 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Οδηγοί ασθ/ρων αυτ/των 
Κλητήρες-θυρωροί-Νυχτοφύλακες 

Τη λεφωνητ ές 
Ευφανιστές-χειριστές 
Παρασκευάστριες Μικρ.Βιοχηυ. 
Παρασκευάστριες Αιυδοοσίας 
Οδηγοί ανελκυστήρα 
Μάγειροι 



60 60 

52 32 

6 6 

5 5 

45 20 

2 1 

5 1 

6 ■ 1 

6 1 

3 1 

5 1 
1 

4 Τ 

7 1 

2 1 

1 1 

150 50 

13 2 

6 . 2 

3 ■> 

5 ·1 

5 · 1 

4 2 
3 

3 
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Βοηθοί υαγείρων 
Λαντζέρες 
Καθαρίστριες 
Τραπε ζο<όιιες 
Υδραυλι<οί 
Ηλεκ:τρο λόγοι 
Θερραστές 
Ψυκ:τι<οί 

90Ο. Κεντοο Υνείας Μεσσήνης 

Νοσηλευτικό προσ/<ό 
Οδηγοί ασθ/ρωυ αυτ/τωυ 
Εττι ρε λητές 
Μάγειροι 

Ιΐαραιατρικό προσ/κό 
Καθαρ ίστρεις 
Τραπεζοκόρες 
Τεχνικοί 

9ο 4 Κέντρο Υγείας Μελιγαλά 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
ΙΐλήρωραΤ*^^ 

Επιρε λητές 
Τεχνικοί 

90^·. Κέντρο Υνείας Πύλου 

ί 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Καθαρ ίστριες 


4 

3 

24 

20 

2 

3 

2 

1 


14 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

2 


9 

4 

3 

2 


7 

2 


91. Νορ.Γεν.Νοσ. Καστοριάς και ΚΥ Αργους Ορεστικου 


4 

1 

1 

1 


4 

1 

1 

2 

1 

■ 1 


2 

2 

1 

1 


2 

1 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
Παραιατρικό προσ/κό 
Τεχνικό προσωπικό 
Βοηθητικό προσ/κό 
Βοηθός Φαρρακείου 


81 

5 

8 

19 

25 

1 


41 


5 

11 

5 

1 
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92. Νοιι·Γεν.Ηοσ.Καβάλας 

Θυρωροί-Νυχτοφύλα<ες 8 

Εργάτες 3 

Νοσηλευτι<ό προσωττι^ό 164 

Μηχανοτεχνίτες 1 

θερμαστές 4 

Ηλε<τροΛ0γοι 4 

Υδραυλι<οί 4 

Τηλεφωνήτριες 4 

Οδηγοί ασθεν/ρου 8 

Παρασ<ευαστές 8 

Χειριστές-εμφανιστές 5 

Χειριστές ιατρ. μηχανημάτων 1 

Μάγειρες-Βοηθ.μαγείρου 8 

Λαντζέρηδες 3 

Καθαρίστριες 36 

Τραπεζοκόμες 20 

Πλύντες 4 

Πρεσσαδόρων-Σιδερ/των 6 

92.^ϋ -Κέντοο Υγείαο Χουσούπολης 

Τεχνικό προσ/κό 2 

Επιμελητές 2 

Οδηγοί 2 

Προσ/κό Καθαριότητας 1 

Προσ/κό Εστίασης 1 

Νοσηλευτικό προσ/κό 5 

92. Κέντρο Υγείας Ελευθεοούπολης 

Νοσηλευτικό προσ/κό 5 

Τεχνικό προσ/κό 1 

Επιμελητές 2 

Οδηγοί^ ^ 2 

Προσ/κο Καθαριότητας 1 

92.Γ. Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου 

νοσηλευτικό προσ/κό 5 

Επιμελητές 2 

Οδηγοί 2 

Προσ/κό καθαριότητας 1 

Βοηθ.προσ/κό μαγειρίου 2 


4 

62 

2 

4 

4 

1 

6 

4 

4 

1 


4 


1 

1 


2 


2 

1 

1 

2 

1 

1 
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93. Νοίΐ. Γεν. Νοσ. Κατερίνης 

Δ/κό ·π·ροσ/<ό 3 

Τεχνικό προσ/κό 4 

Οδηγοί ασθενοφόρου 10 

Παρα'ιατρικό προσ/κό 15 

Βοηθ.Υγειον.προσ/κό 46 

Νοσηλευτικό ττροσ/κό 80 

Βοηθητικό προσ/κό καθαριότητας 6 

93 Κ.Υ. Αιγινίου 

Οδηγοί ασθενοφόρου 7 

Βοηθητικό ττροσ/κό 7 

Νοσηλευτικό προσ/κό 8 

Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου 
^Οδηγός ασθενοφόρου 4 

Νοσηλευτικό προσ/κό 11 

Βοηθητικό προσ/κό 2 

Τραυματιοφορείς 1 

Καθαρίστριες 3 


94. ΠεοιΦ.Γεν,Ιΐαν/κό Νοσ. Ηρακλείου 
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 
ΔΕ Υδραυλικών 
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 
ΔΕ Ψυκτικών 
ΔΕ Θερμαστών 
ΔΕ παρασκευαστών 
ΤΕ Ραδίί^.-Ακτινολ. 

ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών 
ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 
ΥΕ Τραπεζοκόμων 
ΥΕ Λαντζέρηδων 
ΔΕ Μαγείρων 
ΥΕ Βοτ^μαγείρων 
ΥΕ Θυρωρών 
ΥΕ ·Φυλάκων-Νυκτοφ. 

ΔΕ Προσ/κό ασφαλείας 
ΔΕ Τηλεφωνητών 


6 

3 

3. 

3 

3 

10 

3 

6 

2 

30 

4 
4 
7 
4 
4 
4' 
4 


1 

2 

3 

10 

20 

30 

2 


5 

5 

6 


4 

11 

2 


1 

1 

1 

■1 

1 

5 

3 

5 


2 

2 

2 

2 
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ΥΕ καθαριστριών 6θ 

ΥΕ Εργατών 5 

ΥΕ Πλυντών-τριών 4 

ΥΕ Πρεσσαδόρων-σιδερ. 3 

ΥΕ Ταξ ι νόυ. ιιιατ 1 συού ' 1 

ΥΕ ρεταφο.ιματισμού 2 

ΥΕ μεταφορέων 2 

95. Νομ. Τεν.ί^οσ. Πυονου 

Παραϊατρικό προσ/κό 10 

Προσ/κό καθαριότητας 8 

" εστίασης 7 

Κλητήρες-Φύλακες-Θυρωροί 4 

Τηλεφωνητές 2 

Τεχνικό ττροσ/κό 4 

Υδραυλικό^-θερμαστές 3 

Δ/κό ττροσ/κό 3 

Οδηγοί -τραυματιοφορείς 16 

Νοσηλευτικό προσ/κό 80 

95..4Ϊ/ Κέντρο Υνείας Γαστούνης 

Παραϊατρικό προσ/κό 4 

Προσ/κό καθαριότητας 2 

Κλητήρες-Θυρωροί-Νυχτοφ. 1 

Τεχνικό προσ/κό 1 

Δ/κό προσ/κό 1 

Νοσηλευτικό προσ/κό / 8 

95··^. Κέντρο Υνείας Ανδοίτσαινας 

Παραϊατρικό προσ/κό 1 

Κλητήρες-Θυρωροί-Νυχτοφ. 2 

Τεχνικό προσ/κό ^ 

Νοσηλευτικό προσ/κό 2 

Νοσηλευτικό προσ/κό ΚΑΒ 16 

96. Νομ.Γεν.Νοσ.Ξάνθης 

ΤΕ Νοσηλευτριών 10 

ΤΕ Μαιών 8 


ΦΕΚ 803 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8511 


ΔΕ Αδελφών Νοσ/υων 

ΥΕ Τραυνιατιοφορέων 

ΥΕ Βοηθών θαλάρου 

Δ/<ό προσ/κό 

Φαρμα<οτΓθ ι ο ί 

Βοηθοί Φαρρακείου 

Παρασκευαστές 

Ερφανιστες-Χειριστές 

Τηλεφωνητές 

Μάγειροι 

Βοηθοί μαγείρων 

Τεχνολ.Εφαρμογών 

Ηλεκτροτεχνίτες 

Μηχανοτεχνίτες 

Υδραυλικοί 

Ξυλουργοί 

Ψυκτικοί 

ΚλιΒανιστές 

Ηλεκτρονικοί 

Ηλεκτρολ.-Μηχανολ. 

Θερμαστές 

Εργάτες 

Κότττριες-ράπτριες-γαζώτριες 

Οδηγοί ασθενοφόρων 

θυρωρό ί 

Κλητήρες 

Καθαρίστριες 

Πλύντριες 

Σιδερώτριες 

Τραπεζοκόμες 


70 

12 

4 

2 

1 

1 

6 

6 

2 

2 

4 

1 

3 

4 
2 
1 
.1 
2 

-1 
1 
1 
1 

5 
9 

6 

1 

16 

4 

5 

7 


32 

6 


2 

2 


1 

2 

2 

1 

1 

,Τ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

4 
1 
1 
1 


ί 

96.^^ Κέντοο Υγείας Σταυοουττολχ^ς 
ΤΕ Νοσηλευτικής 
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 
ΔΕ παρασκευαστών 
ΥΕ Επιμελητών 
ΔΕ Αδελφών Νοσ/μων 
ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων 
ΥΕ Προσ.καθαριότητας 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 
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96ι^. Κέντοο Υγείας Εγίνου 

ΔΕ Αδελφών Νοσ|αων 

1 

1 

ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας 

1 

1 

ΤΕ Μαιών 

1 

1 

ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων 

1 

1 

ΥΕ προσ. καθαριότητας 

1 

- 

97. Νου.Γεν.Νοσ.θηβών 

Δ/κό προσ/κό 

2 

- 

Παρα’ιατρικό προσ/κό 

4 

- 

Τεχνικό προσ/κό 

1 

- 

Βοηθητικό προσ/κό 

13 

4 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

14 

4 


97ά<«Κ.Υ. Σνπιιαταοίου 


Νοσηλευτικό προσωπικό 

4 

2 

Πορα'ιατρικό προσ/κό 

1 

- 

Τεχνικό προσ/κό 

4 

- 

Βοηθητικό προσ/κό 

4 

2 

98.Νου.Γεν.Νοσ,Δράυας 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

130 

60 

Δ/κό προσ/κό 

45 . 

• - 

Παρα’ιατρικό " 

25 

25 

Τηλεφωνητές 

8 

8 

Τεχνικό προσ/κό 

30 

' 12 

Οδηγοί 

10 

10 

Βοηθητικό προσ/κό 

60 

6.5 

Λοιπό επιστημονικό προσ/κό 

*·ί 

2 

2 

98/^. Κέντρα Υγείας του Ν.Γ.Ν.Δράμας 



Νοσηλευτικό προσ/κό 

50 

25 

Δ/κό προσ/κό 

2 

1 

Παραϊατρικό προσ/κό 

4 

3 

Τεχνικό προσ/κό 

3 

3 

Οδηγοί 

ΙΌ 

7 

Προσ/κό καθαριότητας 

3 

3 

99· Νομ.ΓεV.Νοσ-Κ.Υ. Λήμνου 



Θυρωρό ί-Νυχτοφύλακες 

2 

1 
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Πληρωμάτων ασθενοφόρων 2 
Τεχνικό προσ/κό 2 
Μάγειροι 2 
Καθαρίσιρ^·^ς 4 
Δ/κό πρου/κό 4 
Εμφανιστές-χειριστές 2 
Παρασκευαστές 2 
Νοσηλευτικό προσ/κό 15 
Τραπεζοκόμες 3 


100. ΠεοιΦ.Γεν.Νοσ.Ηρακλείου 


" ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

Νοσηλευτικό προσ/κό 200 

Κοινωνικοί λειτουργοί 1 

Μάγειρες 6 

Βοηθοί μαγείρων 6 

Τραπεζοκόμοι 28 

Δ/κό προσ/κό 15 

Οδηγοί 2 

Προσ/κό ασφαλείας 4 

ΤΕ Ηλεκτρονικών 6 

θερμαστών 2 

Υδραυλικών 4 

Ηλεκτροτεχνιτών 6 

Μηχανοτεχνιτών 3 

Πρακτ.Μηχ/κων 1 

Ψυκτικών 1 

Κτιστών 1 

Ελαιοχρωματιστών 1 

Ξυλουργών 1 

Ηλεκ.συντηρητών 1 

- ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κών 1 

ΤΕ Δομικών "Εργων 1 

Καθαριστριών 20 

" ΜΤΕΝΣ . 1 

Εργατών 4 

Παρασκευαστές 26 

Χειριστών εμφανιστών 24 

Φυσικοθεραπευτών 2 


1 

1 


2 

1 

2 

12 


100 

1 


11 

2 

2 

3 

1 

2 

2 


1 

8 


26 

24 

2 
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Τηλεφωνητών 
Φύλακας-θυρωρός 
Τραυρατιοφορε ίς 
Θυρωρών 
Τη λεφωνητών 


δ 

1 

1 

7 

6 


8 

1 

1 

4 

2 


1 000^ κέντρο Υγείας Μοιρών 

Νοσηλευτικό προσ/κό 3 
Τραυματιοφορέων ΥΕ 3 
Οδηγών-πληρωμ,ασθ.ΔΕ 3 
Τεχνικών ΔΕ 1 
Επιμελητών ΥΕ 3 
Καθαριστριών ΥΕ 2 

10Οΐ^. Κέντοο υγείας Ανίας ΒαοΒάοας 

Οδηγόί-πληρωμ .ασθενοφ. 4 
Βοηθ.Υγειον.προσ/κό 2 
ΔΕ Τεχνικών 1 
ΥΕ Επιμελητών 3 
Νοσηλευτριών-Μαιών 3 

1ΟΟ^. Κέντοο υνείας Βιάννου 

Μληρωμαζ^ασθενοφόρου ΔΕ 3 
Προσ.καθαριότητας ΥΕ 1 
ΥΕ Επιμελητών 1 


1 00&. · Κέντρο Υνείας Καστελιού 
Νοσηλευτριών-Μαιών · 


ΥΕ Επιμελητών 2 
Πλήρώμο^ασθ/ρου ΔΕ 6 
Προσ. Καθαρ ι ότητας-μαγε<ρ ί σες 2 
ΔΕ Τεχνικών 1 

100£. Κέντοο Υνείας Χάρακα 

ΥΕ Καθαριστριών 3 
ΥΕ Επιμελητών 2 
Νοσηλευτικό προσ/κό-Μαίες 3 

, I 

Πληρωματ^ασθ/ρου ΔΕ 6 
ΥΕ Τραυματιοφορέων 1 
Προσ.μάγειρίου ΥΕ 1 


1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

2 

1 


1 

1 

1 


2 

2 

6 

2 

1 

2 

2 

2 

4 

1 

1 
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^ 1 

ΙΙληρωμαι;(ασθ .ΔΕ 

3 

3 

Νοσηλευτι<δ προσ/κ:ό 

' 3 

3 

Προσ/<ό καθαριότητας 

2 

- 

ΥΕ Επιμελητών 

1 

1 

ΥΕ Προσ. μαγειριού 

1 

1 

.Νομ.Γεν.Νοσ.θεσ/νίκης 



"Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" & Κ.Υ.Ιωνίας 



Νοσηλευτικό προσ/κό 

230 

■150 

Δ/κό προσ/κό 

20 

5 

Παραϊατρικό προσ/κό 

25 

15 

Βοηθητικό προσ/κό 

70 

25 

Τεχνικό προσ/κό 

15 

20 

!. Νου.Γεν.Νοσ.Χίου 



Βοηθητικό προσ/κό 

40 

5. 

Τεχνικό προσ/κό 

20 

• 3 

Εμφανιστές-χειριστές 

2 

- 

Νοσηλευτικό προσ/κό 

73 

70 

ηί^Ι.Κ.Υ. Πυογίου 



Νοσηλευτικό προσ/κό 

3 

1 

Οδηγοί 

3 ' 

3 

ί.Νομ.Γεν.Νοσ.Λιβαδειάς 



Νοσηλευτικό προσ/κό 

50 

20 

Βοηθητικό προσ/κό 

45 

10 

Δ/κό προσ/κό 

2 

2 

Παραϊατρικό προσ/κό 

10- 

5 

.. Νομαογ.Γεν.Νοσ. Άογους 



Νοσηλευτές 

12 

6 

Αδελφές Νοσ/μες 

18 

15 

” Νοσ/μοι 

4 

4 

Μαίες 

5 

3 

ΥΕ Βοηθ.Υγειον.προσ/κό 

6 

4 

Βιολόγοι 

2 

2 

ΕμΦανιστές-Χειριστές 

7 

4 
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Παρασ<ευάστριες 

12 

8 

Βοηθοί φαρμακείου 

2 

- 

Δ/κό ττροσ/κό 

20 

- 

Κλητήρες 

3 

3 

Φύλακες-Νυχτοφύλακες 

5 

5 

Μάγειροι 

2 

- 

Βοηθοί μάγειροι 

4 

- 

Σιδηρώτριες 

2 

2 

Τραπεζοκόμες 

7 

- 

Συντηρητές κτιρίου 

2 

2 

Υδραυλικοί 

2 

2 

Ηλεκτρολόγοι 

1 

1 

Καθαριότριες 

10 

8 

Γενικών καθηκόντων 

2 

2 

Πλύντριες 

2 

2 

Μ 

Οδηγόφ ασθενοφόρων 

1 

1 

Τηλεφωνητές 

3 

3 

Κηπουρός 

1 

1 

Εργάτης 

1 

1 

. Νοσ. Θεσ/νίκης 



" Γ. Παπανικολάου” και Κ.Υ. 



Νοσηλευτικό προσ/κό 

45 

550 

Βοηθητικ. υγιειον. Προσ/κό 

14 

100 

Ιατρ. Εργαστηρίων - Παρασκευαστών 

5 

50 

Εμφανιστών - χειριστών 

5 

40 

Τεχνικού Προσ/κού 

4 

75 

δ/ κών 

- 

20 

Τηλεφωνητών 

- 

14 

μαγείρων - Βοηθ. μαγείρων 

- 

14 

προσ.καθαριότητας 

4 

110 

προσ. εστίασης 

- 

75 

Εργατών 

- 

15 

Κλητήρων - θυρωρών κ.λ.π. προσ|:κό 

6 

•50 
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106. Νοσ/υείο Αφροδισίων <αι Δεουατι^ών 
Νόσων Θεσ/κης 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
ΠαραΥατρικό προσ/κό 
Βοηθ.—τεχνικό προσ/κδ 


Δ/κό 




σ(Λ 1 


107. Πανελλήνιος Φαριιακευτικός Σι^λογος 
Δ/κδ Προσ/κό 


20 

2 

13 

2 


3 


20 

1 

1 


ΙΟβ. Νοσοκουείο Ειδικών Παθήσεων 
θεσ/νίκης 

Δ/κό Προσ/κδ 

Κλητήρες -Θυρωροί- Νυκτοφύλακες 

θερμαστής 

Ηλεκτρολόγος 

Εργοδηγός 

Ηλεκτρονικός 

Παρασκευαστές ΤΕ,ΔΕ 

Εμφανιστές - χειρ/στές ΤΕ,ΔΕ 

Μάγειρες 

Βοηθοί μάγειρες 

Τραπεζοκόμοι 

Καθαριστές -τριες 

109. Νομ. Γεν. Νοσ. Ζακύνθου 
Νοσηλευτικό προσ/κό 
Δ/κό προσ/κό 
Παρα’ίατρικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κδ 
Οδηγοί 

1ΙΟ. Νου. Γεν. Νοσ. Γοεβενών 

Δ/κό προσ/κό 
Τεχνικό προσ/κό 
Παραι'ατρικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 
Νοσηλευτικό προσ/κό 


6 

.3 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

3 

5 


1 

1 

- 1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 


35 

8 

8 

28 

7 


25 

4 

4 

10 

7 


1 

3 

3 

33 

24 


1 

2 

7 

12 
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111. Νοιι.Γεν. Νο. Καρπενησιού 

Νοσηλευτικό ιτροσ/κό 18 
Μαίες 3 
Δ/κό ίτροσ/κό ■ 7 
Τεχνικό ττροσ/κό ’ 6 
Οδηγοί Ασθ/ρων 4 
Χειριστές - ερφανιστές 1 
Ιατρικών Εργατπαρασκευαστή^ ^ 
Βοηθητικό προσ/κό 2 
Φυλακες-Νυχτοφυλάκες 3 
Προσ/κό καθαριότητος 5 
Προσ/κό Εστίασης 4 
Βοηθο{ φαρμακείου ' 

11 ι/ι. νέντοο Υγείας Δυτ . Φρανκίστας 

Νοσηλευτικό προσ/κό 1 
Χειριστών-Εμφανιστών ΤΕ,ΔΕ 1 
Παρασκευαστών 1 
Επιμελητών - φύλακας 1 
Πληρ. ασθενοφόρων 1 
Καθαρίστρια 

112. Νομ. Γεν. Νοσ. Χαλκίδας 

ΠΕ Δ/κού Λογ/κού 1 
ΠΕ Μηχ/γων Κλ/γων 2 
ΤΕ Δ/σης Νοσ/μείων 1 
ΤΕ Λογιστικός ^ 
ΔΕ Δ/κού - Λογ/κού 1 

ΔΕ Δακτυλογράφων 1 
ΔΕ Νοσηλευτικό 70 
ΤΕ Νοσηλευτικό 35 
ΤΕ Μαιών ® 
ΥΕ Βοηθ. Υγ. Προσ/κό 37 
ΤΕ Ιατρ. Εργαστηρίων 9 
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας 6 
ΠΕ Βιοχημείας 1 
ΔΕ Τηλεφωνητών 3 


ΦΕΚ 803 
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ΔΕ 

Παρακ: 

:ευαστών 

8 

4 

ΔΕ 

Εμφ. 

Χειρ/στών 

6 

3 

ΔΕ 

Μαγεί 

ρων 

ό 

- 

ΙΕ 

Βοηθ. 

Προσ/κού 

10 

3 

ΔΕ 

Τεχνι 

κός 

27 

10 

ΙΕ 

Προσ. 

Καθαριότητας 

70 

20 

ΙΕ 

Προσ- 

Εστίασης 

20 

5 

ΔΕ 

Προσ. 

Ασφαλείας 

6 

2 


112 Κέντρο Υγείας Ψαννών 

ΠΕ Δ/<ού Λογ/<ού 
ΤΕ Δ/κού Λογ/<ού 
ΔΕ Δ/<ου Λογ/<ού 
ΔΕ Νοσηλευτι<ό Προσ/<ό 
ΤΕ Νοσηλευτικό; ιτροσ/κό 
ΤΕ Μαιών 

ΤΕ Εττισκετττριών 
ΔΕ Παρασκευαστών 
ΤΕ Ραδιολογίας 
ΔΕ Συντηρητών 
ΔΕ Οδηγών ασθ/ρων 
ΙΕ Κλητήρων - θυρωρών 
ΙΕ Καθαριστριών 
ΙΕ Τραυματιοφορεών 


2]^ Κέντοο Ινείας ΑλιΒεοίου 


ΠΕ Δ/κού Λογ/κού 
ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 
ΤΕ Νοσηλευτικού 
ΤΕ Μαιών 
ΤΕ Εττισκεπτριών 
ΔΕ Παρασκευαστών 
ΔΕ Χειριστών - 
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 
ΙΕ Οδηγών Ασθενοφόρων 
ΙΕ Κλητήρων-θυρωρών 
ΙΕ Καθαριστιών 
ΙΕ Τραυματιοφορέων 


1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 - 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 
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112.^.· Κέντρο Υγείας Μαντουδΐου 


ΔΕ Νοσηλευτικό 
ΤΕ Νοσηλευτικό 
ΤΕ Μαιών 

ΔΕ Παρασκευαστών 
ΔΕ Χειριστών-ειιφανιστών 
ΥΕ Οδηγών Ασθ/ρων 
ΥΕ Κλητήρων-θυρωρών 
ΥΕ Τραυματιοφορέων 
ΥΕ Καθαριστριών 


112 


■^. Κέντρο Υνείαο Ιστιαίας 


ΔΕ 

ΤΕ 

ΤΕ 

ΤΕ 

ΔΕ 

ΥΕ 

ΥΕ 

ΥΕ 

ΥΕ 

ΠΕ 


Νοσηλευτικό 

Νοσηλευτικό 

Μαιών 

Χε ι ρ ι στών - ^ ^ 

Χειριστών - 

Οδηγών ασθ/ρων 

κλητήρων-θυρωρών 

Καθαριστριών 

Τραυματιοφορέων 



11*^. Νομ» Γεν. Νοσ. Κοοίνθου 

Νοσηλευτικό ττροσ/κό 
Παρασκευάστριες 
Εμφανίστριες - Χειρίστριες 
ο Δ/κό - Τηλεφωνήτριες 
Τεχνικό προσ/κό 

Βοηθ. Προσ/κό και Νυχτοφύλακες 
Προσ. Καθαριότητας 
Προσ. Εστίασης 


113.^. Κ.Υ. Ξυλοκάστρου^Γκούοας, Νεμέας 
Λουτοακίου και Κιάτου 


1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 


80 

14 

3 
6 

23 

10 

10 

4 


1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 


40 

3 

3 

2 

6 

2 

2 

2 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
Παρασκευάστριες 


35 ' 
6 


35 

.6 
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ΕϋΦανίστριες - Χειρίστριες 
Βοηθητικό προσ. - Νυχτοφυλακές 
Τεχνικό Προσ/κό 
Προσ/κό καθαριότητας 


5 

9 

5 

6 


5 

9 

5 

6 


114. Ιΐ.Γ.Νοσ. Πατοών "ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**^ 

Δ/κό Προσ/κό 
Παρα’ιατρικό Προσ/κό 
Τεχνικό Προσ/κό 
Τμόυα διατροφής 
Βοηθητικό προσ/κό 
Οδηγοί 
Διδακτικό 
Φυσικής Ιατρικής 
Προσ/κό Κ.Τγείας 
Νοσηλευτικό Προσ/κό 
ΜΤΕΝΣ Νοσηλ.Προσ/κό 


10(3 

70 

45 

64 

69 

9 

5 

1 

30 

200 

4 


70 

60 


6 

1 

30 

80 

2 


115. ΠεοιΦ. Γεν. Νοσ. θεσ/νίκης 
"ΑΧΕΠΑ*^ 

Δ/κό Προσ/κό 

Διαιτολόγους - Παραϊατρικό 
Τεχνικό Προσωπικό 
Νοσηλευτικό Προσ/κό 
Βοηθητικό Προσωπικό 


22 

5 

.30 

10 

15 

10 

500 

300 

50 

25 


116. Ϋυγιατρικό Νοσ. Τρίπολης 

ΠΕ Δ/κού Λογ/κου 
ΔΕ Δ/κού Λογ/κού 
ΔΕ Δακτυλογρόφων 
Νοσηλευτικό Προσ/κό 
ΔΕ Προσ. Ασφαλείας 
ΔΕ Τηλεφωνητών 
ΔΕ Οδηγών Αυτ/των 
ΔΕ Μαγείρων 


2 

2 

1 

170 

1 

2 

3 

2 


70 


1 
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δε Τεχνικού 

ΥΕ Κλητήρων 

δε Δασσοφυλάκων 

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 

ΥΕ Τραπεζοκόμων 

ΥΕ Πλυντών Σκευών μαγειριού 

ΥΕ Οικονόμου 

ΥΕ Καθαριστριών 

ΥΕ Πλυντών 

ΥΕ Εργατών 

ΥΕ Πρεσ. - Σιδηρωτών 
ΥΕ Φυλάκων. Ασφαλείας 

117. «^. 1 . Γεν. Νοο 11»τρών 

" Καοαιιανδάνε10^ 

Δ/κό προσ/κό 
Δακτυλογράφος 
Παραϊατρικό προσ/κό 
Τη λεφωνητές 
Τεχνικό προσ/κο 
Βοηθητικό προσ/κό 
Νοσηλευτικό προσ/κό 

118. Γεν. Πα/κή Νοσ. Πατρ^ 

Δ/κό προσ/κό 
Παραϊατρικό προσ/κ6 
Τεχνικό προσ/κο 
Προσ. Ασφαλείας 
Βοηθητικό προσ/κο 
Μάγειροι 
Οδηγοί 

Πληροφορικής 
Νοσηλευτικό Προσ/κό 

110 τίπ,,. Γ£ν. Νοσ.> ·Κ.Ύ. ΚαλαΒούτων 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Τραυματιοφορεις 


13 

1 

4 

4 

25 

2 

1 

40 
- 10 

5 

2 

1 


16 

1 

12 

3 

5 

20 

70 


130 

130 

40 

13 

158 

8 

4 

5 

700 


6 

2 


2 


• 4 


12 

3 

20 

60 


80 

110 

30 

13 

130 

4 

300 


2 

1 
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Βοηθόί φαρΐία<είου 
ΠαροιΥατρικδ ττροο/κο 
Οδηγοί ασθενοφόρου 
Μάγειρας 
Ηλε<τροτεχνίτης 
Βοηθός μαγείρου 
Τρα·πΓεζο<όμος 
Καθαρίστιες 
Φύλακες Νυχτοφύλακες 

1 20. Νομ. Γεν. Νοσ.<»Κ.Τ. Νεάπολης 

Νοσηλευτικό ιτροσ/κο 
Δ/;κό ττροσ/κό 
Βοηθητικό ττροσ/κο 
Παραιατρικό ττροσ/κο 

121 , Νοιι. Γεν. Νοσ. > Κ.^. Κρεστένων 

Νοσηλευτικό προσ/κδ 
Δ/κό προσ/κό 
Βοηθητικό ττροσ/κό 

107 . Νου. Γεν. Νοσ. Νάουσας 
Νοσηλευτικό ττροσ/κό 
Δ/κό ττροσ/κό 
Παραϊατρικό ττροσ/κό 
Βοηθητικό ττροσ/κό 
Τεχνικό προσ/κδ 

Ι23. Ψυγιατοικ6 Νοσ. Κεοκύοας 

Νοσηλευτικό προσ/κό 
Τηλεφωνητές 
Εργασιοθεραπευτές 
Μάγειροι 
Τεχνικό προσ/κό 
Βοηθητικό προσ/κό 
Προσ/κό καθαριότητας 
προσ/κό ΕστίαΟηδ 
Φύλακες - Νυχτοφύλακες 


1 

2 

3 
1 
1 
1 
1 

4 


20 

2 

8 

4 


4 

2 

4 


100 

30 

15 

40. 

18 


132 ’ 

2 

4 

6 

15 

6 

30 

20 

3 


1 


1 


7 

*3 

2 


2 


63 

5 

7 

10 

9 


120 

2 


6 
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124· Νονι« Γεν« Νσσ. Γιαννιτσών <οι 
Κ.Υ. Κούας Βούσης 


Νοσηλευτικό προσ/<6 
Δ/κό προσ/κό 
Μάγειροι 
Προσ.Εστίασης 

Καθαριότητας και πλύντριες 
Χειριστές - ΕυΦανιστές 
Παρασκευαστές 

Κλητήρες - θυρωροί- Νυκτοφ. 
Τηλεφωνητές 
Τεχνικό Ίτροσ/κό 
Οδηγοί ασθ/ροΟ 

Κότριες - Ράπτριες - γαζωτριες 
Βοηθ. Φαρμακείου 
Φυσικοθεραττεύτρια 
Προσ. Η/Υ 


125. Νου. Γεν. Νοσ. Χανίων 
"Αγιος Γεώργιος" 


Εμφανιστές- χειριστές 
Παρασκευαστές 
Προσ. Καθαριότητας 

Εργάτες_ 

Προσ. Εστίασης ^ 
Κοιν. Λειτουργός 
Τηλεφωνητές 
Τεχνικό προσ/κό 
Προσ/κό ασφαλείας 
Βοηθητικό προσ/κό 
Φύλακες Νυχτοφύλακες 
Δ/κό ϊϊροσ/κό 
Νοσηλευτικό προσ/κό 


126.Νου. Γεν. Νοσ. Ναυπλίου 


Νοσηλευτικό προσ/κό 
Εμφαν ιέϊΐ'έ^'Χε ι ρ ι στ. 
Βοηθοί μαγείρου 


85 

5 

5 

7 
10 

5 

5 

8 
4 

6 
8 
1 
1 
1 
1 


17 

24 
29 

2 

25 
1 
2 

50 

3 

21 

3 

12 

225 


35 

3 

2 
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Μάγειροι 

Οδηγοί ασθενοφόρου 
Τεχνικό ττροσ/κό 
Πλυντρια 
Σιδηρώτρι 
Τραττεζοκόΐί^ 

Καθαρίστριες 

Κλητήρες - θυρωροί - Νυκτοφύλακες 
Δ/κό προ σ/κό 
Βοηθός φαρμακείου 

. » 

126. ·^. Κ«Υ. Λυνουοιου 

Δ ι ο ι κητ ι κόν προσ/κό*. 

Οδηγοί Ασθενοφόρου 

Κλητήρες - θυρωροί- Νυκτοφύλαες 

Καθαρίστριες 

Συντηρητές 

Εμφανιστές Ακτινολογικού 
Παρα4^^υαστές 
Νοσηλευτικό προσωπικό 

126 ]^. Κ.Υ. Κοανιδίου 

Διοικητικό προσωπικό 

Οδηγοί Ασθενοφόρων 

Κλητήρες - Θυρωροί-Νυκτοφύλακες 

Καθαρίστριες 

Συντηρητές 

Εμφανιστές -Χειριστές 
Παρασκευαστές 
Νοσηλευτικό προσωπικό 

127. Νομαογ. Γεν. Νοσοκομ. - Κ.Υ. Μολάων 


1 

4 

4 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

1 


2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

'Ι 

1 

1 

3 


Νοσηλευτικό προσ/κό 5 
Εμφανιστές - Χειριστές 4 
Παρασκευαστές 4 
Μεταφορείς Ασθενών 2 
Θυρωροί - Κλητή Ρίδ 2 
Τραπεζοκόμοι . 2 


2 


1 

1 


1 1 
1 


2 


1 

1 


2 


δ 

2 

2 

2 
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Νυκτοφύλακες 
Οδηγοί Ασθενοφόρου 
Μάγειροι - Βοηθοί Μαγείρων 
Καθαρίστριες 
Διοικητικό ιτροσωττικο 


128. Μ.Τ.Ε.Ν.Σ. "Α. ΦΛΕΜΙΓΚ” 

Κλητήρων - θυρωρων - Νυκτοφυλακών 

Καθαρίστριες 

Ιματιοφύλάκες 

Τραιιεζοκόμοι 

Λαντζέρισα 

Ηλεκτρολόγοι 

Μάγειρας 

Επιυελήτρια οικοτροφείου ΔΕ 
II ” ΤΕ 

Ελαιοχρωματιστές 
Ξυλουργοί 
Οδηγοί 


3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού ορι^- 
ται σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 

1505/84 και του άρθρου 7 του Ν. 1810/88. 


Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά το έτος 1996 και 
αφορούν την καθιέρωση νυκτερινής εργασίας οις και πα¬ 
ρόμοιας κατά πς Κυριακές και σύμφωνα με το νόμο εξαι¬ 


ρέσιμες ημέρες του αναφερόμενου προσωτηκού, παύουν 

να ισχύουν. ^ 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθει στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. , 

Αθήνα, 14 Αυγουστου 1996 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 


ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΑΝ.ΠΕΠΟΝΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


